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			RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2024, del Viceconsejero de Sostenibilidad Ambiental, por la que se formula la declaración de impacto ambiental y se modifica la autorización ambiental integrada concedida a Metal Smelting, S.A. para la actividad de fundición de piezas de hierro con grafito esferoidal y grafito laminar en Legutio.

			HECHOS

			1.– Mediante Resolución inicial de 25 de marzo de 2008 de la Viceconsejera de Medio Ambiente se concede a Arenacasting, S.L.U., en ese momento bajo la titularidad de Fundiciones Urbina, S.A., autorización ambiental integrada para la actividad de fundición de piezas de hierro con grafito esferoidal y grafito laminar en el término municipal de Legutio, emitida en el marco de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. La autorización se ha modificado en sucesivas ocasiones.

			2.– Con fecha de 13 de marzo de 2024 Arenacasting, S.L.U. completó la documentación para la solicitud, ante este Órgano Ambiental, de modificación sustancial de la autorización ambiental integrada, previa declaración de impacto ambiental, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación para el proyecto para el aumento de capacidad de producción de la planta. La documentación completa es la siguiente:

			– Solicitud.

			– Memoria técnica.

			– Planos.

			– Estudio de impacto ambiental.

			– Documento de síntesis del estudio de impacto ambiental.

			– Formulario de modificaciones.

			– Respuesta a requerimiento de 22 de enero de 2024.

			– Informe relativo a la supervisión de la excavación y caracterización de materiales relativos a la instalación de la nueva línea autorizada por resolución del Viceconsejero de Sostenibilidad Ambiental por la que se modifica la autorización ambiental integrada concedida a Arenacasting, S.L.U. emitida con fecha de 23 de noviembre de 2023.

			– Estudio de impacto acústico.

			La modificación objeto de la presente tramitación se refiere al incremento del funcionamiento de la nueva planta de moldeo vertical hasta el 100 % de su capacidad, que conllevará un incremento de la capacidad de producción anual de la planta hasta las 40.000 t/año.

			La planta de Legutio dispone de una instalación de moldeo horizontal vigente y de otra de moldeo químico ya desmantelada. La nueva instalación de moldeo vertical ocupa el lugar de esta última.

			

			La nueva máquina será alimentada la actual arenería. La máquina de moldeo vertical permite fundición de gran volumen y alta precisión, excelente eficacia y precisión. También permite ciclos más cortos de forma eficiente.

			Durante la fabricación automática de los moldes, las máquinas comprimen la arena contra un modelo o placa de patrón. Esto produce una impresión de la pieza que se va a fundir en cada una de las dos mitades del molde. A continuación, se cierra el molde, lo que crea una cavidad que se llena con el metal fundido.

			Después de enfriarse, la pieza fundida se separa del molde y la arena verde se puede reutilizar.

			Además de la línea de moldeo vertical se están instalando nuevas máquinas de machería de caja fría y caja caliente, destinadas a la fabricación de los noyos o machos para introducción en los moldes.

			La técnica utilizada para la producción de machos en caja caliente consiste en la adición de arena previamente mezclada con una resina e inyectada en un molde de hierro, que con la aplicación de calor se endurece creando el molde o macho.

			Por el contrario, la técnica de producción de machos en caja fría consiste en la inyección de arena previamente mezclada con una resina en un molde. Una vez introducida la arena en el citado moldeo se gasea el mismo con un catalizador que produce el endurecimiento de la arena introducida. Tras esto el molde se separa liberado el macho.

			Además, es necesario adecuar el resto del proceso a la nueva línea. Para se necesita modificar lo siguiente:

			– Instalación de un enfriador en el sistema de arenas.

			– Incrementar la capacidad de las cucharas, ya que el trasvase de metal se queda escaso. En este aspecto se debe valorar si se pueden adaptar las cucharas de otra planta del grupo al proceso de Arenacasting, cambiando el tratamiento de esferificación actual mediante hilo por el de piedra.

			– Traslado de las máquinas sopladoras de machos actualmente en otra planta del grupo a las instalaciones de Arenacasting para tener el mismo rendimiento que el actual. De lo contrario habría que transportar los machos, con su coste asociado.

			– Instalación de una asea (horno de trasvase) para el mantenimiento del caldo previo a su alimentación a los moldes.

			En relación con el régimen de funcionamiento, los turnos de trabajo actuales se modificarán, y en todos los procesos productivos se implantarán 3 turnos. Las horas de funcionamiento de la planta se mantendrán en 5.184 horas anuales.

			3.– Una vez constatada la suficiencia de la documentación aportada, de acuerdo con el artículo 15.5 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre y el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, por anuncio de 19 de marzo de 2024, del Director de Calidad Ambiental y Economía Circular, se sometió a información pública, por un periodo de 30 días hábiles, el proyecto técnico y estudio de impacto ambiental presentado por la empresa Arenacasting, S.L.U. para la actividad de fundición de piezas de hierro con grafito esferoidal y grafito laminar en Legutio, en orden a la presentación de cuantas alegaciones se estimasen oportunas, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco con fecha de 8 de abril de 2024. Asimismo, la documentación básica del expediente se puso a disposición de los ciudadanos en la página web del tablón de anuncios de la sede electrónica de Gobierno Vasco.

			

			4.– En aplicación de lo dispuesto en el artículo 15.6 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, y el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular con fecha de 9 de abril de 2024 solicitó informe al Ayuntamiento de Legutio, a Álava Agencia de Desarrollo y, con fecha de 18 de abril de 2024, al Departamento de Salud de Gobierno Vasco.

			5.– Una vez culminado el trámite de información pública, se constató que no se presentaron alegaciones en este trámite.

			6.– En relación con la consulta a órganos competentes, con fecha de 8 de mayo de 2024 se recibió informe de la Delegación Territorial de Álava del Departamento de Salud del Gobierno Vasco indicando que no existe normativa técnico-sanitaria aplicable al alcance del proyecto objeto de estudio y se recuerda que la torre de refrigeración de Arenacasting, S.L.U. deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

			7.– Con fecha de 13 de junio de 2024, en el expediente TTH00003, el promotor solicita un cambio de titularidad de la actividad de fundición de piezas de hierro con grafito esferoidal y grafito laminar que se para pasar a denominarse Metal Smelting, S.A.

			8.– Con fecha de 2 de octubre de 2024 Arenacasting, S.L.U. presenta, dentro del expediente AAI00164_MNS_2024_001 la comunicación de la baja del foco 6 aclarando que la emisión del tratamiento de nodulación hilo MG se redirige al foco 15, el cambio al régimen sistemático de los focos 10D y 11D, el alta de los residuos «Queroseno con partículas magnéticas» y «Agua con hidrocarburos» (sucesivamente con LER 130703* y 120109*) y la solicitud de aplazamiento de las mediciones de los focos «Disacool cintas Foso» (foco 16) y «Granalladora ALJU» (asociado a los focos hasta la fecha no sistemáticos 10D y 11D).

			9.– En aplicación a lo dispuesto en el artículo 15.7 Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre y el artículo 38 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental remite al promotor, con fecha de 7 de octubre de 2024, el resultado del trámite de información pública y consulta a las administraciones afectadas y personas interesadas.

			10.– Con fecha de 8 de octubre de 2024 se emite Resolución del Director de Calidad Ambiental y Economía Circular por la que se acuerda el cambio de razón social de la actividad de «fundición de hierro» en c/ Padurea n.º 16 del término municipal de Legutio (Álava) de Arenacasting, S.L. (B01565605) a Metal Smelting, S.A. (A95559571).

			11.– Una vez transcurrido el plazo de audiencia Metal Smelting, S.A. no ha presentado alegación alguna.

			FUNDAMENTOS DE DERECHO

			1.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, constituye el objeto de la misma evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control integrados de la contaminación, con el fin de alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto.

			2.– En aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, se somete a autorización ambiental integrada la explotación de las instalaciones en las que se desarrolle alguna de las actividades incluidas en el anejo 1. La presente autorización mantiene como finalidad básica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, la fijación de todas aquellas condiciones que garanticen el cumplimiento del objeto de la norma por parte de las instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación, a través de un procedimiento que asegure la coordinación de las distintas Administraciones Públicas que deben intervenir en la concesión de dicha autorización para agilizar trámites y reducir las cargas administrativas de los particulares, a la par que viene a integrar en un solo acto de intervención administrativa las autorizaciones ambientales previstas en la legislación en vigor. En el caso de Metal Smelting, S.A., tales autorizaciones se circunscriben a la de producción de residuos peligrosos y no peligrosos, vertido a la red de saneamiento, a la de emisiones a la atmósfera y, entre otras determinaciones de carácter ambiental, las referidas a la materia de prevención y corrección de la contaminación del suelo, constatando la participación en el expediente, a través de la emisión de los preceptivos informes, de otras administraciones y organismos competentes.

			De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 del citado texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, el procedimiento para el otorgamiento de autorización ambiental integrada prevalecerá sobre cualquier otro medio de intervención administrativa en la actividad de los ciudadanos que puedan establecer las Administraciones competentes para el ejercicio de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. A estos efectos, la autorización ambiental integrada será, en su caso, vinculante para la autoridad local cuando implique la denegación del ejercicio de las actividades o la imposición de medidas correctoras, así como en lo referente a todos los aspectos medioambientales recogidos en el artículo 22.

			El artículo 37 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, establece que el procedimiento de autorización ambiental integrada sustituirá en todos sus trámites al procedimiento de licencia de actividad clasificada.

			3.– En consonancia con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, se integran en la presente autorización todos los elementos y líneas de producción que aun sin estar enumerados en el Anejo 1 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, se desarrollen en el lugar del emplazamiento de las instalaciones cuya actividad motivó su inclusión en el ámbito de aplicación de dicha ley y guarden relación técnica con dicha actividad.

			4.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, la modificación planteada en las instalaciones de Metal Smelting, S.A. para la actividad de fundición de piezas de hierro con grafito esferoidal y grafito laminar en el término municipal de Legutio es una modificación sustancial.

			5.– Por otra parte, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, constituye el objeto de la misma establecer las bases que deben regir la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando un elevado nivel de protección ambiental con el fin de promover un desarrollo sostenible.

			6.– En aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.1 de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el Anexo I o en el Anexo II, cuando dicha modificación cumpla, por sí sola, los umbrales establecidos en el Anexo I. Las Instalaciones para la fundición de metales ferrosos con una capacidad de producción de más de 20 t por día, se encuentran incluidas en el Grupo 4.d del Anexo I de la citada norma. Asimismo, de acuerdo con el artículo 76.1 de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los proyectos que se encuentren enumerados en el Anexo II.D. La actividad se encuentra recogida en el epígrafe D.4.d) del Anexo II.D de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre.

			7.– En aplicación, asimismo, de lo dispuesto en el artículo 23.a) de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi, cuando la competencia para emitir la declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental corresponda al órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la actividad se encuentre sometida al régimen de autorización ambiental integrada o al de autorización ambiental única, los procedimientos administrativos correspondientes a ambos regímenes y el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria se integrarán. Asimismo, el contenido de la declaración de impacto ambiental o del informe de impacto ambiental, en su caso, formarán parte de la autorización ambiental integrada o de la autorización ambiental única, emitiéndose ambos pronunciamientos en el mismo acto administrativo.

			8.– En cumplimiento de las previsiones contempladas en la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, el Órgano Ambiental ha adoptado las medidas encaminadas a una efectiva inclusión de las actuaciones en materia de evaluación de impacto ambiental en el procedimiento de autorización ambiental integrada. En este sentido, en los trámites del citado procedimiento se ha considerado de forma integrada el conjunto de los posibles impactos derivados del proyecto en orden a determinar la viabilidad del mismo desde la perspectiva de la normativa de evaluación de impacto ambiental y la referida al resto de las prescripciones medioambientales contenidas en la Ley 10/2021, de 9 de diciembre. Dicha integración encuentra nuevamente su reflejo en la valoración global del proyecto que antecede a la propuesta de Resolución de otorgamiento de autorización ambiental integrada. La presente Resolución viene a incorporar el resultado del mentado proceso de evaluación de impacto ambiental a su contenido a través de la formulación, en su apartado Primero, de una declaración de impacto ambiental que viene a pronunciarse, a los solos efectos ambientales, sobre la viabilidad del proyecto en la ubicación elegida, fijando las condiciones en las que el mismo debe realizarse, condiciones que vienen a formar un todo coherente con las medidas correctoras que deben imponerse al citado proyecto como consecuencia de la concreta aplicación de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre.

			9.– En relación con la solicitud de aplazamiento de presentación de informe ECA inicial de los focos 10, 11 y 16 es necesario conocer la fecha de inicio de la actividad asociada al foco 16, así como de la asociada a los focos 10 y 11 en calidad de focos sistemáticos, y solicitar un período concreto de aplazamiento.

			10.– Por último, en orden a determinar los valores límite de emisión de las sustancias contaminantes que puedan ser emitidas por la instalación, así como otras condiciones para la explotación de la misma a fin de garantizar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto, en la formulación de la presente Resolución se ha tenido en cuenta tanto el uso de las mejores técnicas disponibles como las medidas y condiciones establecidas por la legislación sectorial aplicable. En particular se han considerado los contenidos de los documentos BREF de Fundición «Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and Foundries Industry» de fecha de mayo de 2005, y el BREF de «Refrigeración Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems» de fecha de diciembre de 2001, de la Comisión Europea.

			

			11.– En virtud de todo lo hasta aquí expuesto, una vez analizados los informes obrantes en el expediente, se procede a suscribir el Borrador de Propuesta de Resolución, a la que se incorporan las condiciones aplicables al proyecto de modificación promovido por Metal Smelting, S.A. y todo ello sin perjuicio de lo que resultare del trámite de audiencia contemplado en el artículo 15.8 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre.

			12.– Culminadas, de acuerdo con lo expuesto, las tramitaciones arriba referidas, se ha cumplido el trámite de audiencia contemplado en el artículo 15.8 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre y el artículo 38 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre y se ha elaborado la presente Resolución.

			13.– Considerando la competencia de este Órgano para la concesión de la presente autorización ambiental integrada de conformidad con lo previsto en el Decreto 18/2024, de 23 de junio, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos; el Decreto 68/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente.

			14.– Examinada la documentación técnica y los informes que se hallan en el expediente de evaluación de impacto ambiental del proyecto, y a la vista de que el estudio de impacto ambiental resulta correcto y se ajusta a los aspectos previstos en la normativa en vigor, la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental del Gobierno Vasco, órgano competente de acuerdo con la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi y con el Decreto 68/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, procede a dictar la presente declaración de impacto ambiental, que viene a valorar la integración de los aspectos ambientales en la propuesta del proyecto y a pronunciarse sobre la previsión de los impactos significativos de la aplicación del proyecto, incluyendo las determinaciones finales que deban incorporarse, a los solos efectos ambientales.

			15.– Vistos la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi; el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación; el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental; el Decreto 68/2021, de 23 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás normativa de general aplicación.

			RESUELVO:

			Primero.– Formular la presente declaración de impacto ambiental para el aumento de capacidad de producción promovido por Metal Smelting, S.A. en el término municipal de Legutio, con las condiciones establecidas en los anexos de esta Resolución.

			El proyecto se encuentra recogido en el Grupo 4.d) del Anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre: «Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de producción de más de 20 t por día» y en el epígrafe D.4.d) del Anexo II.D de la Ley 10/2021, de 9 de diciembre, de Administración Ambiental de Euskadi.

			

			Segundo.– Modificar la autorización ambiental integrada e imponer las condiciones y requisitos para la explotación y cese de la actividad de fundición de piezas de hierro con grafito esferoidal y grafito laminar, promovida por Metal Smelting, S.A. en el término municipal de Legutio, según lo establecido en los anexos de la presente Resolución.

			Tercero.– El titular de la instalación podrá llevar a cabo la actividad sin perjuicio de la obtención del resto de autorizaciones o remisión de declaraciones responsables o comunicaciones sectoriales que sean legalmente exigibles.

			Cuarto.– Cualquier cambio o modificación de las instalaciones, únicamente se podrá realizar una vez cumplimentado en su totalidad el formulario disponible en la siguiente dirección electrónica:

			http://www.euskadi.eus/contenidos/serv_proc_autorizacion/p_autho_20183895085814/procedures/proc_20183895329689/es_def/adjuntos/Formulario_modificaciones.doc

			y solicitada a efectos de lo dispuesto en el artículo 10 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, la conformidad por parte de este Órgano.

			El artículo 14.1 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación establece los criterios para la consideración de una modificación como sustancial.

			No obstante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14.2 del citado Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, dichos criterios son orientativos y será el Órgano ambiental quien, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 10 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, califique la modificación solicitada declarándola sustancial o no sustancial.

			Asimismo, en los supuestos de modificaciones del proyecto resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 7.1.c) y 7.2.c) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

			En aquellos casos en los que la modificación prevea la ocupación de nuevo suelo y dicho suelo soporte o haya soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, con carácter previo a la ejecución de la modificación se deberá disponer de la declaración de la calidad del suelo del emplazamiento que se va a ocupar, de acuerdo a lo establecido en la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

			Quinto.– Las medidas protectoras y correctoras, así como el programa de vigilancia ambiental, podrán ser objeto de modificaciones, incluyendo los parámetros que deben ser medidos, la periodicidad de la medida y los límites entre los que deben encontrarse dichos parámetros, cuando la entrada en vigor de nueva normativa o cuando la necesidad de adaptación a nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas implicados así lo aconseje. Asimismo, tanto las medidas protectoras y correctoras como el programa de vigilancia ambiental podrán ser objeto de modificaciones a instancias del promotor de la actividad, o bien de oficio a la vista de los resultados obtenidos por el programa de vigilancia ambiental.

			Sexto.– La revisión de la autorización ambiental integrada se realizará de oficio en cualquiera de los siguientes supuestos:

			a) La contaminación producida por la instalación haga conveniente la revisión de los valores límite de emisión impuestos o la adopción de otros nuevos.

			

			b) Resulte posible reducir significativamente las emisiones sin imponer costes excesivos a consecuencia de importantes cambios en las mejores técnicas disponibles.

			c) La seguridad de funcionamiento del proceso o actividad haga necesario emplear otras técnicas.

			d) El organismo de cuenca, conforme a lo establecido en la legislación de aguas, estime que existen circunstancias que justifiquen la revisión de la autorización ambiental integrada en lo relativo a vertidos al dominio público hidráulico de cuencas gestionadas por la Administración General del Estado. En este supuesto, el organismo de cuenca requerirá, mediante informe vinculante, al órgano competente para otorgar la autorización ambiental integrada, a fin de que inicie el procedimiento de revisión en un plazo máximo de veinte días.

			e) Así lo exija la legislación sectorial que resulte de aplicación a la instalación o sea necesario cumplir normas nuevas o revisadas de calidad ambiental en virtud del artículo 22.3 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

			f) Entrada en vigor de nueva normativa de aplicación.

			g) Necesidad de adaptación a nuevos conocimientos significativos sobre la estructura y funcionamiento del medio, especialmente si se detecta un aumento de fragilidad de los sistemas implicados.

			h) Resultados obtenidos por el programa de vigilancia ambiental u otras observaciones que acrediten cualquier insuficiencia de las medidas protectoras, correctoras o compensatorias implantadas en relación con los impactos ambientales que pudieran producirse.

			i) Cuando del análisis realizado, de acuerdo con lo establecido en los puntos 1, 2 y 3 del artículo 26 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, se concluya la necesidad de su modificación.

			La revisión de la autorización ambiental integrada no dará derecho a indemnización, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26.5 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

			Séptimo.– Serán consideradas causas de caducidad de la presente autorización las siguientes:

			– La extinción de la personalidad jurídica de Metal Smelting, S.A., en los supuestos previstos en la normativa vigente.

			Octavo.– De acuerdo con el artículo 5.d) del texto refundido de la de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, Metal Smelting, S.A. deberá comunicar cualquier transmisión de titularidad que pudiera realizarse respecto a la actividad de fundición de piezas de hierro con grafito esferoidal y grafito laminar objeto de la presente Resolución, en orden a su aprobación por parte de la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental.

			Noveno.– Metal Smelting, S.A. remitirá a la Viceconsejería de Sostenibilidad Ambiental cualquier modificación de los datos facilitados respecto al titulado superior responsable de las relaciones con la Administración.

			

			Décimo.– El incumplimiento de las condiciones establecidas en la presente Autorización Ambiental Integrada está tipificado como infracción grave o muy grave, de acuerdo con el artículo 31 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, y podrían dar lugar a las sanciones establecidas en el artículo 32 de la citada norma.

			Decimoprimero.– Requerir a Metal Smelting, S.A. para que dé respuesta a los siguientes aspectos, en los plazos y canales de entrega establecidos para cada caso:

			– En el plazo de 6 meses tras la recepción de la presente Resolución se deberá presentar la actualización del documento único al que se refiere la sección CG-Suelo del anexo de la resolución. (Procedimiento: Entrega de PVA. Tipo documental: 143).

			– En el plazo de 10 días tras la recepción de la presente se deberá presentar la justificación de la solución adoptada en relación con el ruido de las opciones recogidas en la sección CP-Ruido del anexo de la resolución (Procedimiento: Aporte de documentación - General).

			– Comunicar, utilizando el procedimiento de «aporte de documentación – DOC» de Ingurunet, la fecha de inicio de la actividad asociada al foco 16 así como el inicio de funcionamiento de los focos 10 y 11 en calidad de focos sistemáticos, y solicitar un período concreto de aplazamiento.

			Decimosegundo.– Notificar la presente Resolución a Metal Smelting, S.A.

			Decimotercero.– Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

			Decimocuarto.– Notificar el contenido de la presente Resolución al Ayuntamiento de Legutio, a Álava Agencia de Desarrollo y al Departamento de Salud de Gobierno Vasco para su conocimiento y a los efectos oportunos y, en particular, el de posibilitar la obtención de otras licencias, autorizaciones, declaraciones responsables y/o comunicaciones concurrentes y legalmente exigibles.

			RECURSOS

			Contra el presente acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

			En Vitoria-Gasteiz, a 5 de noviembre de 2024.

			El Viceconsejero de Sostenibilidad Ambiental,

			JOSU BILBAO BEGOÑA.
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~ Condiciones adicionales para gestores de residuos peligrosos.

E1 presente apartado seré de aplicacidn a los gestores de residuos peligrosos, segiin o indicado
‘ena seccién CP.gestion residuos.

 Prestacion de fianza.

E1 promotor deberé prestar una fianza por el importe establecido en a seccion CP-Gestion residuos.
e Ia autorizacien ambiental iniegrada y de acuerdo @ lo establecido en el ariculo 23.5.6) de la Ley
712022, de B de abri, de residucs y suelos contaminados para una cconomia circuiar. El importe de
cicha lanza se determina en funcidn de as capacidadies maximas de fratamiento y de aimacenamiento
e residuos.

. € importe de dicha flanza podra ser actuaizado anualmente, incrementindose en funcién del
nice de Precios al Consumo (IPC) de s 12 meses anteriores.

No se procederd a la devolucion de Ia fianza depositada hasta que esta Viceconsejeria de
Sosteniilidad Ambiental no auforice el cese de fa actvidad de gestion de residuos peligrosos llevada
2 cabo por el promotor o no se cumplan las condiciones que en su dia se establezcan para la dausura
e a misma y que incluiin en todo caso el conjunto de obigaciones que pudieran establecerse en la
Geclaracion de calidad del suelo.

— Controlde trasiado de residuos peligrosos.

‘Tanto las condiciones de envasado y embalaje como los medios de transporle a utiizar por ol
promotor para el trasiado de sus residuos peligrosos con vehiculos propios por carretera deberdn
cumplr las disposiciones establecidas en la legisiacion vigente sobre el iransporte por carretera de.
dichas mercancias.

En caso de que los residuos pelgrosos contemplados en la presente resolucicn estén
contemplados como mercancias peligrosas de acuerdo al anexo B del Acuerdo Europeo sobre
‘Transporte Intemacional de Mecancias Peligrosas por Carretera (ADR) y se realicen traslados d los
mismos con vehiculos propios, fanio las condiciones de envasado y embalaje como los medios de
ransporte a utiizar por el promotor deberan cumplr las disposiciones establecidas en Ia legislacién
Vigene sobre el ransporte de mercancias peiigrosas por carretera.

Entodo caso, a tenor e las cantidades de residuos peligrosos a rasladas por unidad de ransporte
ylas condiciones de embalaje de Ias mercancias declaradas por el promotor, las cadas disposiciones
podrén imitarse a aquellas establecidas en el apariado 1.1.3.6.2 (exencion parcial por cantidades por
Unidad de transporte), y el capitlo 3.4 (exenciones por embalaje en cantidades mitadas) en el caso
e que se cumplan las especificaciones recogidas en dichos puntos.

— Operaciones de carga y descarga.

Las operaciones de carga y descarga se realizarin cumpliendo las condiciones de seguridad
exigidas para la manipulacion de mercancias peligrosas.

SECCION CG-SUELO

‘CONDICIONES GENERALES EN RELACION CON LA PROTECCION DEL SUELO Y DELAS
'AGUAS SUBTERRANEAS.

E1 promotor presentaré un Documento Unico siguiendo la Instruccién Técrica aprobada por la
Orden de 23 de enero de 2020 en cuanto a sus contenidos y periodicidad de entrega, que serd, como.






OEBPS/image/AC20245200133.png
Taisz

Parimets Wiimos Acmsies ars Vertco

eckores Goian 14 septembre 2023

Parimero Simoo | Uncas | Var isima | Valr o Diro
3 = | 5 052 deermins
Tocsitad ~ Jewion| 2| noseetemina
Tota el = [ ow €| mosedsomina

) Zn4GarNioisesCrsCasPhsSns g 20
~ Instalaciones de depuracién y evacuacion.

Las instalaciones de depuracién o medidas correctoras de las aguas residuales, constarén de una
neutralzacién de las aguas del circto de reffigeracion antes del vaciado, y para las aguas pluviales.
una arqueta de ecantacion de 3 cuerpos, cada no de elos de 8 m de volumen con cantos fodados.
‘de manera previa su conexin a colector

Los compresores de aife de servicio deberdn disponer obiigatoriamente de un equipamiento
‘especifco de eiminacion de aceites de a purga de los calderines.

— Control de fa calidad del agua de vertido.

De acuerdo con la documentacion presentada por el promotor, se realizarén las siguientes.
analficas:

Ptoce

g Tl IR ARRNIS PSP S — —

Lo sssbicidas porel | Losesablcidas porel | Las estakcis porel

érgano gsto el red de | éngano gesior de ared | rgano gestor de 3 ed
sananas  plovaes s | 0 ST e sineamient. e simesmiento.

De cara a poder hacer un seguimiento adecuado de s vertdos, las muesiras cogidas en el punto
e vertdo de Ia empresa, deben ser tomadas siguiendo ¢l procedimiento siguiente:

« Tanto Ia toma de muesiras como el posterior anliss, seré realizado  certficado por Entidad
Colaboradora de la Administracién, coniratada por Alava Agencia de Desarollo, con a frecuencia
que Alava Agencia de Desarollo considere necesaria.

+ Los parémetros a analizar serén los indicados por Alava Agencia de Desarrolo.

* Se consideraré que el vertido cumple con Ios requisios de la autorzacion cuando todos 0s.
parémetros de controlestablecidos por Alava Agencia de Desarrollo, cumplan 0s imites indicados.
enla tabia del apartado Valores Limite de Emision de esta seccion.

« Alava Agencia de Desarollo remilir los resultados. de los controles de los vertidos a la
empresa en el plazo de un (1) mes desde la toma de muestras.

« La documentacion generada de control de la activdad se enlregars al Grgano ambiental
siguiendo o indicado en a seccion CG-PVA
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En caso de incumplimiento de fa autorizacion ambienta integrads, el promotor deberd adoptar las
medidas necesarias para volver a asegurar el cumplimiento en el pazo mas breve posibe.

'SECCION CG-PRTR
CONDICIONES GENERALES SOBRE LA ENTREGA DEL PRTR.

Con caricter anual, antes del iiimo dia de marzo, el iimo de dia de febrero en caso de que fa
actvidad cuente con aigiin foco considerado una gran instaiacion de combustion (GIC), el promotor
et al érgano ambientalla Deciaracién Medioambientalde los datos referidos al o anterior sobre.
las emisiones a la atmésfera y al agua  la generacion de 1odo tipo de residuos, a efectos de la
elaboracion y actualzacion del Inventario de Emisiones y Transferencias e Contaminantes E-PRTR.
Euskad, de acuerdo con el Real Decreto S0I2007.

La transaccién de dicha informacién se realizaré mediante los canales, sistemas o apiicationes.
informaticas puestos a disposicion por parte de la Administracion General de la Comunidad Autgnoma
e Euskad.

Parte de los datos conformarén el Registro de Actvidades con Incidencia Ambiental de la
Comunidad Auténoma del Pais Vasco, base de las transacciones de informacion a os Registros de la
‘Agencia Europea de Medio Ambiente (Registro E-PRTR-Europa).

La Declaracion Medioambiental seré pibiica, ajustindose a las previsiones de la Ley 2712008, de
18 de julo, por a que se reguian os derechos de acceso a a informacién, de participacion piblica y de
‘accesoala ustiia en materia de medio amblente (incorpora as Directivas 2003/4ICE y 2003/2005/CE)
¥ garantizandose en todo momento el cumplimiento de las prescripciones de la Ley Organica /2018,
de'S de diciembre, de protecion de datos personales y garantia de los derechos dgiales.

SECCION CG-RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
CONDICIONES GENERALES SOBRE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.
— Responsabildad Medioambiental

En caso de que en las condiciones particulares de la autorizacion se identiique a a instalacidn en
el émbito de la nomativa de responsabiidad ambintal (Anxo I de la noma), el promotor esté
obligada a realzar el andlisis de riesgos ambientales (ARA) de su actividad profesional ta y como lo
establece e artculo 34 del Real Decreto 209012008, de 22 de diciembre, por el que se aprucba ol
Reglamento_de desarrolo_parcial de la Ley 262007, de 23 de octubre, de Responsabiidad
Medioambiental para evaluar si debe constiuir una garariia financiera, conforme al articuio 24 de la
Ley 2612007, de 23 de octubre. Una vez consiuida la garantia financiera, deberd presentar ante la
autoridad competente una declaracion responsable que contendra al menos Ia informacidn incluida en
i Anexo IV.1. del Real Decreto 2090/2008. En caso de que su actividad quede exenta de consiiuir la
garantia financiera en virtud de ias exenciones previsias en los apartados a) y b) del articulo 28 de la
Ley 2612007, debera presentar ante la autoridad competente una declaracion responsable. que.
contendré al menos Ia informacion incluida en el Anexo IV.2. La documentacion requerida en este
‘apartado se presentaré en ¢l érgano ambiental, haciendo uso de la apicacion establecida para la
teletramitacion, y en concreto mediante el procedimiento denominado «Comunicacién de la Garantia
financiera para hacer rente a la responsabildad ambiental — MARMAS.

E1 promotor actualizaré el andlisis de riesgos ambientaies ARA siempre que 1o esfime oportuno y
en todo caso, cuando se produzcan modifcaciones en la actiidad o en la instalacion que varie ol
escenario_accidental de referencia contemplado en anteriores ansliss de riesgos ambientales yio
cuando se produzca una modificacion sustancial de la autorzacion sustantiva. La cuantia minima
obligatoria de Ia garantia financiera que corresponda en aplicacion de la noma se actualizara





OEBPS/image/AC202452001.png
ANEXO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
SECCION CP-ACTIVIDAD
'DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD.

Metal Smetting, S.A.,tiene su domicil social en en ¢/ Padurea, n° 16, del término municipal de.
Leguto (Alava).

E1 cédigo NIMA asignado al centro es el 0100000785,

La actividad se encuentra incluida en Ia siguiente categoria del anejo 1 del texto refundido de la
Ley de prevencion y conrol integrados de la contaminacién, aprobado por Real Decreto Legislativo
112016, de 16 de diciembre:

<24 Fundiciones de metales ferrosos con una capacidad de produccién de més de 20
toneladas por dias.

La empresa Metal Smelting, S.A. se locaiza en el Poligono Industrial de Gofain, stuado al sur del
nicieo urbano de Legutio, y ocupando una superfcie de 10.145 M en un entomo urbanizado
industrial

 Produccién.

A continuacién, se descriven las caracteristcas de la produccion de Metal Smelting, S A., que
queda imitada a las 40.000 afio.

Etapas del proceso productivo:
*Macheria.
Materia pima: arena y resinas.
1 proceso de macheria parte de fa arena como materia prima a a que se le adicionan la
resinas parte |y pare Il Las susiancias se mezclan y a conlinuacion se depositan en os moldes.

que darén forma al macho. Posteriormente, se hace pasar una corrente de aite con gas amina,
Que hard Ia funcién de endurecer la mezcla. En las méquinas productvas,

Se dispone de ocho disparadoras de caja fra y dos de caja caliente. Después del proceso
de secado, ¢l cual se realiza al aire, el macho sale de la maquina précicamente ferminado. La
arena sobrante se retoma,al proceso. Los machos son «repasadoss con lma, en caso
necesario, y llevados a fravés de una cinta a a zona de pinfura o embalados direciamente, en
caso de que o necesiten pinfura.

‘Se dispone de dos cubas de pintura para levar a cabo el roceso de pintago de 03 machos
porinmersion. Una vez terminados, los machos se colocan en estanterias metaicas (protegidas
por espumas)y se regista la valdacién de los machos (ariculo, fecha de fabricacién, fecha de.
caducidad del macho, etc...) para su validacién para procesos posteriores.

+ Proceso productivo.

La materia prima que se usa para el proceso de usion es paquete y ingote de hierro, a esta
materia prima se le puede afadr materal de retomo del proceso. Esta materia prima se
encuenira almacenada en seis sios cubiertos i oeste en @ nteror del pabelion de oficinas y
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ANEXO
CONDICIONES GENERALES (CG) PARA LA EXPLOTACION Y CESE DE LAS ACTIVIDADES IPPC
Las condiciones que el promotor deberd cumplir para a expiotacion y cese de la actvidad serdn:
— Todas las condiciones partculares (CP) de su autorizacitn ambiental ntegrada.

— Gnicamente de las condiciones generales (CG) que tengan su correspondiente seccidn de
condiciones particulares (CP).

En todo caso, las condiciones particulares prevalecerdn sobre as generales.
SECCION CG-ARE
CONDICIONES GENERALES PARA LA PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AIRE
 Condiciones Generales.

La planta se explotara de modo que, en las emisiones a a atmésfera, no se superen os valores.
limite de emision estabiecidos en esta autorizacion ambiental integrada y los requisitos técicos.
stablecidos por el érgano ambiental

‘Toda emision de contaminantes a la atmosfera generada en el proceso deberd ser captada y
‘evacuada al exterior por medio de conductos apropiados previo paso, en su caso, por un sisiema de
‘depuracion de gases disefiado conforme a as caracteristicas de dichas emisiones.

Podrén exceptuarse de esta norma general aquellas emisiones no confinadas cuya captacion sea
técnica ylo economicamente inviable o bien cuando se demuesire a escasa incidencia de las misma
en el medio.

Se tomarén as disposiciones apropiadas para reducila probabildad de emisiones accidentales y
para que los fiuentes correspondientes no presenten peligro para a salud humana y seguridad pibica.
Las instalaciones de iratamiento de Ios efluentes gaseosos deberan ser explotadas y manteridas de.
forma que hagan frente eficazmente a Ias variaciones debidas a a femperatura y composicion de los
efiuentes. Asimismo, se debersn reduci al minimo la duracién e os periodos de disfuncionamiento &
indisponibildad.

Las personas ftlares de Ia instalacién deberdn cumpl las obigaciones ndicadas en el aticulo 5
el Decreto 2782011, de 27 de diciembre, por el que se reguian las nstalaciones en las que se
esarrollen acividades potencialmente contaminadoras de la atmssera.

La seccion, sito de medicién, puntos de muestreo, puertos de medicion, accesibiidad, sequridad
Y serviios de 10s focos debera cumpir 1o establecido en las instrucciones técnicas publicadas por el
Departamento con competencias en materia de la atmésera

'Una vez autorizado un nuevo foco por parte de este Organo, antes de que franscurran seis meses
esde su puesta en marcha, se deberd femit nforme ECA realizado por enfidad de conirol ambiental.
En fodo caso, se podr solcitar promoga, ante el érgano ambiental el mencionado plazo, por motivos.
‘Gebidamente justiicados.

~ Identificacién e los focos. Catalogacion.

La instalacién cuenta con I0s focos recogidos en la Seccién CP-Afre incuidos en el catilogo de
actvidades potencialmente contaminadoras de la atmésiera de Ia Ley 3412007, de 15 de noviembre,
e calidad del aie y proteccion de la atmésfera
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Las aguas procedentes de las limpiezas de soleras que se realicen en el nteror de las naves se

‘enviarén a la linea de tratamiento, 0 e su defecto serén gestionadas a través de gestor autorizado.

No ests autorizado el vertido de agu
depuracion.

residuales a través de eby-pass» en as instalaciones de.

En el caso de que, necesariamente, tuvieran que realzarse vertidos a través de «by-passs en
‘operaciones de manterimiento de programas, el ftular deberd comuricario a este Grgano ambiental
conla suficiente antelacién, defaliando ¢l funcionamiento de las medidas de segurdad y aquelas ofras.
que se proponen para aminorar, en lo posible, i efecto del vertido en a calidad del medio receptor. En
el caso excepcional de que se produjera un vertido Imprevisto por dicho «by-passs, el tuar acreditard-
mediante el correspondiente informe que debe enviar a este érgano ambiental (ta y como se indica en
i punto «Comunicacién a las autoridades en caso de incidencias de esta seccion) el funcionamiento
e las medidas de seguridad.

Dado que ¢ maneio, enire oros, de aceites, residuos de depuracion de efluentes y. en general i
los residuos producidos en Ia plans, pueden ocasionar riesgos de confaminacion del susio y de la
‘aguas, se mantendré impermeabilzad Ia totalidad de las superficies de las parcelas que pudieran
verse afectadas por vertdos, derrames o fugas

Para el amacenamiento de productos pulvenuentos se dispondri de sios cemados o bien de
pabellones cublertos y cerrados con sistemas de aspiracion de poivo.

Las materias primas, combustbies y productos que fequiere el proceso se aimacenarin en
condiciones que impidan a dispersion de los mismos al medio.

Las instalaciones de amacenamiento deberén cumpiir en cuanto a las distancias de seguridad y
medidas de proteccién, las exigencias impuestas en la nomaiva vigente relativa a aimacenamiento de.
productos quimicos.

Se deberi disponer en cantidad suficiente de todos aquellos materiales necesarios para una
actuacion inmedata y eficaz en caso de emergencia: conenedores de reserva para reenvasado en
caso necesario, productos absorbentes selectvos. para la contencién de los derrames que puedan
producise, reciientes de seguridad, barreras y elementos de sefalizacion para el aislamiento de la
reas afeciadas, asi como de Ios equipos de profeccion personal correspondientes.

Actuacién en caso de incidencia

Se deberd disponer de un protocolo de actuacién en caso de incidencias o anomalias que puedan
Gar lugar a cfectos negafivos significativos sobre el medio. Para cada Uno de los supuesios de
incidencia o anomalia que se estime que puedan producise, el protocolo deberd especiicar
claramente, al menos los siguientes exfremos:

« Actuaciones que deban seguirse, incluyendo a comunicacién a las autoridades especifcada
en el apartado siguiente.

« Secuencia de actuaciones.
«Persona o personas responsables de cada actuacien.
En caso de vertdo accidenta,se ctencr inmedlitamente ¢l vrtico
Comunicacién a las autordades en caso de incidencia o incumpimiento;

En caso de producise una incidencia o anomali
sabre el control de la actvidad, el promotor deber

con posibles efectos negaivos sobre ¢l medio o
comunicar inmedatamente (en cualquier caso,
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Dicho registro se mantendra actualizado y estard a disposicién de 0s inspectores ambientales.

La documentacién generada del control de a actividad se entregaré al érgano ambiental siguiendo
lo indicado en la seccién CG-PVA.

SECCION CG-PRODUCCION RESIDUOS

CONDICIONES GENERALES PARA GARANTIZAR LA CORRECTA GESTION DE LOS RESIDUOS
PRODUCIDOS EN LA PLANTA

La presente seccion establece las condiciones para la prevencion y produccion de residuos.
‘aplcable a quienes Ia normetiva sectorial on a materia dentifica como productores. Serd de aplicacién
2 os residuos generados por el promoor, especificados en la seccién CP-Produccién Residuos de la
autorizacien

“Todos os residuos generados en las nstalaciones s gestionarén de acuerdo con Io dispuesto en
la Ley 712022, de 8 de abil, de residuos  suelos contaminados. para una economia cicular y.
normativas especiicas que les sean de apicacion.

Los productores de residuos deberdn dar cumplimiento a fas siguientes medidas:
~ Identifcacién y caracterizacion
+ Caracterizacion.

Los residuos generados deberén ser identiicados y caracterizados con objeto de determinar su
naturaleza y destino mas adecuado.

La peligrosidad de los residuos se determinard en base a la clasificacion establecida en el
Reglamento (UE) n.* 135772014 de la Comisicn de 18 de diciembre de 2014 por ¢l que se susttuye el
‘anexo il de la Directiva 2008/38ICE del Parlamento Europeo y del Conseio, sobre I0s residuos y por la
que se defogan determinadas Directivas. Los residuos  caracterizar se Sefalan en la seccion CP-
Produccion de Residuos de la autorizacion o como respuesta a requerimiento especifico por parte del
Grgano ambiental. En todo caso, para realizar Ia caracterizacion se sequid la «Gua de critrios para
Ia apiicacion el reglamento 1357/2014» disponible en el siguiente enlace:

hitpshww euskadi eus/contenidos/documentacionlguia1357les._defladjuntosiguiat3s? 2014, pdf

A este respecto, el promotor podré realizar una consuita al Organo Ambiental a través del
procedimiento ¢Aporte de documentacién — DOCs (1po «Clasificacion de residuoss) de Ingurunet.

- Segregacin en origen.

Queda expresamente prohiida Ia mezcla de las distintas tipologias de residuos generados enfre
i 0 con olros residuos o efluentes, segregandose los mismos desde su origen y disponiéndose de 105
medios de recogida y aimacenamiento adecuados para evitar dichas mezeias.

+ Codicacion

La denominacién y codificacion correspondiente a cada residuo se establecerd de acuerdo con la
situacion y caracteriticas del mismo documentadas en el marco de a tramitacion de a aulorizacién, y
e acuerdo a Ia Decision de la Comision de 18 de diciembre de 2014 por a que se modiica fa Decision
2000/15321CE, sobre Ia lista de residucs.
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'SECCION CP-PRODUCCION RESIDUOS

'CONDICIONES PARTICULARES PARA GARANTIZAR LA CORRECTA GESTION DE LOS
RESIDUOS PRODUCIDOS EN LA PLANTA.

— Apiicabiidad de las cg-producion residuos.

Serén de aplicacion todos Ios apartados de la seccién CG-Produccion Residuos excepto l0s
siguientes:

— El apartado «Condiciones Especificass de las CG-Produccién Residuos serd de apicacién
inicamente a 0s residuos que han sido inclidos en la tabla de ese apartado.

Los residuos peligrosos (marcados con un asterisco junto con el cidigo LER) y 1o peligrosos.
‘eclarados por el promotor son os que se muesiran en la siguiente tabla
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ANEXO
‘CONDICIONES PARA EL ACONDICIONAMIENTO E IMPLANTACION DE LAS ACTIVIDADES IPPC
—Plazo para el inicio de Ia ejecucion del Proyecto.
E1 plazo para el inicio de la ejecucion del proyecto de incremento de capacidad de la linea de

moideo vertical serd de cuafro afos, a contar desds la publicacion de la presente declaracion de.
impacto ambiental on el Boletin Oficai el Pais Vasco. Transcurido dicho plazo sin haberse procedido.

al inicio dela efecucion del proyecto, a presente declaracion de impacio ambiental perderd su vigencia
y cesaré en la produccion de los efectos que le son propios. En tal caso, ef promolor deberd inicir

ala Viceconseferia de Sostenibiidad Ambiental, al menos con un mes de antelacion, la fecha prevista
para el nicio de la jecucién del proyecto.

 Condiciones generales de acondicionamiento y montie de a inialacén.

E1 proyecto y las medidas protectoras y correctoras se efecutarén de acuerdo con la nomativa
vigente, de acuerdo con lo estabiecido en los apartados sigulentes Y, en lo que no se oponga a lo
‘anteror, e acuerdo con Io previsto en a documentacion presentada por ¢l promotor ante este Organo
‘ambiental

Se llevaré a cabo un control de buenas préciicas durante el desarollo de implantacion de la
maguinaria nueva, en especial el aspecto relacionado con Ia gestion de residuos, siendo de apiicacin
Ias medidas recogidas enIas secciones CG-Produceian Residuos y CP-Produccién Residuos.
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Las instalaciones de aimacenamiento de los residuos a fratar dispondrin de suelos estancos

capaces de soportar fodas as cargas previsibles y de retener posibies fugas o derrames de los mismos
disponiéndose de areas de almacenamiento iferenciadas para cada uno de 05 ip0s genéricos de
residuos admisiies.

E1 almacenamiento de Ios residuos admiidos en a planta debers efectuarse de forma que se evite
Ia penetracion de las precipiaciones atmoséricas y el amasire por viento.

Los residuos de naturaleza pulveruienta y los recepcionados a granel se aimacenarén hasta su

ratamiento en montones yio celdas en el interior de la nave.

Aquelos residuos que, por su estado fisico liquido 0 pastoso, o por su grado de impregnacion,
puedan dar lugar a vertidos o generar ixiiados dispondran de cubetos o sistemas de recogida
‘adecuados a fn de eviar ol vertdo al exterior de eventuales demrames. Dichos sistemas e recogida
debern ser independientes para aquelas tipoiogias de residuos cuya posible mezcla en caso de
‘errames suponga aumento de su pefigrosidad o mayor difcutad de gestién.

~ Regisiro de datos de los residuos gestionados.

En caso de generar mis de 10 foneladas de residuos no peligrosos al o y de conformidad con
1o dispuesto en el articuio 64 de la Ley 7/2022, de 8 de abr, de residuos y suelos contaminados para
una economia circular, el promolor deber disponer de un archivo cronologico en formato electronico
‘donde se recojan, por orden cronologico, la cantidad, naturaleza y origen el residuo generado y la
cantidad de productos, materiles o sustancias, y residuos fesutantes de la preparacion para la
reutiizacion, del reciciado, de oifas operaciones de valorizacién y de operaciones de elminacion; y
cuando proced, se inscribira también el destino,Ia frecuencia de recogids, ol medio de transporte y el
método de tratamiento previsto del residuo resultante, asi como el destino de productos, materisles y
sustancias. Las inscripciones del archivo cronolbgico se realizarén, cuando sea de aplicacion, por cada
una de las operaciones de ratamiento autorizadas de conformidad con I0s anexos Il y il de Ia Ley
712022, de 8 de sbril. Acerca de los residuos rechazados se recogerd Ia cantidad, empresa productora
el residuo rechazado, causa del rechazo, asi como oiras incidencias. En ¢l cado archivo cronolégico
s incorporaré la informacién contenida en Ia scredtacion documental de las operaciones de
produccion y gestion de residuos. El archivo cronolGgico se conformara a partr de la nformacion
contenida en las acreditaciones documentaies exigidas en a produccion y gestén de residuos.

Dicho archivo cronoldgico se guardaré durante, al menos, cinco afios y se remitr con carécter
‘anual 2 esta Viceconseferia de Sostenibidad Ambiental segin fo establecido en 1 seccion CG-PVA.

De conformidad con el artculo 65 de la Ley 712022, de 8 de abrl o promotor deber enfregar,
antes del 1 de marzo del afo posteror respecto al cual se hayan recogido los datos y deniro del
programa de vigiancia ambiental correspondiente, una memoria resumen de la informacion contenida
‘en el archivo cronolégico, con el contenido mirimo que figura en el Anexo XY de esta Ley. La remisién
se realizaré seqin lo establecido e la seccion CG-PVA.

—Residuos importados de fuera del Estado.

En aquellos casos en 05 que I0s residuos a gestonar sean importados de fuera del Estado, se
‘debera dar cumpimiento a lo establecido en e Reglamento 1013/2006 el Pariamento Europeo y del
Consefo de 14 de junio de 2006, relatvo a los raslados de residuos.

Adicionaimene, en aquellos supuestos en que se prevea la efminacién en verledero bien de los
esiduos a importar, bien de alguna coriente signifcativa obtenida tras el ratamiento de valorizacion o
climinacién previsto en la instalacion de destino de los residuos importados, se deber realzar
previamente una consuifa ante este Organo, justicando la _conformidad_de los  trasiados
ransitonterizos previstos con los objetivos de la planificacion en materia de residuos de la CAPV
recogidos en el Plan de Prevencion y Gestion de residuos de Euskadi 2030.
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Siempre tras haber adoptado las medidas correctoras o contenedoras pertinentes) dicha incidencia o
‘anomalia al érgano Ambiental & ravés del correo electonico habiitado ippc@euskadicus La
comunicacion se reaiizar indicando como minim los siguientes aspecios:
+Tipo de incidencia
« Origenes y sus causas (1as que puedan determinarse en ¢l momento).
« Medidas correctoras o contenedoras apicadas de forma inmediata.
* Consecuencias producidas.
+ En su caso, actuaciones previstas a corto piazo.
‘Cuando se trate e incidentes o anomaias graves , en cualquier caso, sise trata de un vertido
o emision accidental, debera comunicarse adems con caracter inmediato a SOS Deiak y al
Ayuntamiento del municipio en el que se ubican las instalaciones, y posteriormente en el plazo

méximo de 48 horas se deberd reportar un informe detallado del accidente al érgano ambiental en
el que deberén igurar, como minimo los siguientes datos:

*Tipo de incidencia.
* Localizacién y causas delincidente y hora en que se produjo.
* Duracién del mismo.

* En caso de vertido accidental, caudal y materias vertdas y efecto observable en el medio
receptor,incluyendo analitica del mismo.

* En caso de superacién e limites, datos de emisiones.

* Estimacién de los dafios causados.

* Medidas correctoras adoptads.

* Medidas preventivas para eviar la repetiion de la anomai
* Plazos previstos para a aplicacion efectiva de dichas medidas preventivas

En el caso de que se produzea un vertdo que incumpla las condiciones de la autorizacién y
que, ademas, implique riesgo para Ia salud de Ias personas o pueda perudicar ravemente el
equilbrio de 0s sistemas naturales, e ular suspenderd inmediatamente dicho vertido, quedando
obiigado, asimismo, anofifcarlo aa Agencia Vasca del Agua de la Administracion de la Comunidad
Auténoma del Pais Vasco y a los Organismos con responsabildades en Proteccion Civil y en
materia medicambiental, Senicios de emergencias SOS Deiak (112) a fin de que se fomen las.
medidas adecuadas.

Sinperjuicio de o establecido en el apartado anferior, como medida de prevencion de posibles.
incidencias o anomalias, el tiular de la actvidad debera comunicar a la Viceconsejeria de
Sostenibidad Ambiental cualquier parada programada de la instalacion, que s refiera a un
proceso continuo, incluidas las operaciones de mantenimiento preventivo previsto con la mayor
antelacion posive

En las situaciones de emergencia, se estard a lo dispuesto en Ia legislacién de proteceion o,
ebiendo cumplirse todas y cada una de las exigencias esiablecidas en la misma.
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+ Control de a clasficacin.

Para aquellos residuos cuya idenfiicacidn se corresponda, tanto con un cédigo identiicado como
esiduo o peligroso, como con uno de residuo peligioso, con caracter previo a la primera retada se
Justificara su correcta casificacion aportando, en su caso, as caracterizaciones analitcas que permitan
conocer s se regisira alguna de fas caracteristcas de peligrosidad definidas en el Reglamento (UE) n.®
135712014 de la Comision de 18 de diciembre de 2014 por el que se sustiuye el Anexo Il de la Directiva
2008/98CE.

En funcibn de los resultados se podrin establecer caracterzaciones pericdicas orientadas a
eterminar la validez de Ia caracterizacion de la peligrosidad realizada.

Para aquelios residuos cuyo destino final previsto sea la eiminacicn en vertedero autorizado, la
caracterizacion se efectuar de conformidad con o sefialado en fa Decision del Consejo 2003/33/CE,
de 19 de diciembre e 2002, por la que se establecen Ios criterios y procedimientos de admision de
residuos en vertederos asi com las directices establecidas en ol Decreto 4312009, de 24 de febrero,
por ¢l que se reguia Ia eliminacién de residuos mediante deposito en verledero Y Ia cjecucion d
rellencs.

* Cantidades producidas.

Las canfidades de residuos producidas en la instalacion y recogidas en las autorizaciones.
‘ambientales tienen caréeer meramente orentativo, eniendo en cuenta las dierencias de produccién
dela actiidad y la relacion existente entre la produccion y la generacidn de residuos, refcjada en los
indicadores de a actividad.

En caso de que se prevean modifcaciones de Ia instalacicn y se prevea un aumento en las
cantidades generadas que conlleve un cambio en las condiciones de aimacenamiento y envasado
establecidas previamente, se deberd solictar la adecuacion de la autorzacion.

— Manipulacién, envasado, etiquetado y aimacenamiento.
+ Sistemas de recogida.

Los sistemas de recogida de residuos deberdn ser independientes para aquelias fipologias de
residuos cuya posible mezcia en caso de deframes suponga aumento de su pelgrosidad o mayor
difcuad de gestion.

+ Prohibicion de mezca.

Queda expresamente prohiida la mezcla de las distitas tipologias de residuos generados enlre
si0 con ofros residuos o efluentes.

+ Condiciones de aimacenamieno generales.

E1 érea o dreas de almacenamiento de residuos Gispondrin de suelos estancos. Para aquellos
esiduos que, por su estado fisico liuido 0 pastoso, o por su grado de impregnacion, puedan dar lugar
 vertdos o generar Iiviados s dispondra de cubelos o sistemas de recogida adecuados a fin de
vitar el vertido al exterior de evenfuales derrames. En el caso de residuos puiverulentos, se evitar ol
contacto de los residucs con ¢l agua de lva o su armasire por ¢l viento, procediendo, en caso
necesario, a su cubricén.

En el caso de aimacenamiento de residuos peligrosos estos deberdn estar profegidos de la
intemperie y con sstemas de retencion de vertidos y derames.
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— Condiciones relativas ala ejecucién del «Proyecto para la reforma de fa red de pluvialess.

En relacion al «Proyecto para a reforma de a red de pluvialess presentado iniciamente por Metal
Smeting, S A. con fecha de 21 de diciembre e 2022, y alendiendo a los informes de Alava Agencia
e Desarrolo recibidos con fecha de 26 de juo de 2023 y 20 de Roviembre de 2023, Melal Smelting,
SA. debers:

+ Contar con un caudalimetro para la cuantiicacion de sus vertidos al colector general de.
saneamiento del poligono Industrsl Goiain. Una vez se cuente con datos de registro de volumen
de vertido, s procedera, por parte de Metal Smelting, S A, a comunicarko al Organo ambiental con
effin de estabiecer el condicionado en funcion de los datos reales de verldo.

« Remit actualizados s planos 06, 08, 09 y 10 del proyecto

+Eitramo de cinta de 1a nueva linea de produccion que pueda quedar en el exteror de la nave.
deberd estar cemado para evitar emisiones y vertdos de material en la solera del exterior

« Presentar una defnicién de edficios en 0s que se deberdn aimacenar los acopios de material
exteriores sin cubrr.

~ Valores Limite de Emisicn.

Atendiendo a los informes e Alava Agencia de Desarmolo los parametros de verido a red de

‘sancamiento serén los que se relacionan a continuacien
Taba2
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ANEXO

CONDICIONES PARTICULARES (CP) PARA LA EXPLOTACION Y CESE DE LAACTIVIDAD DE
FUNDICION DE PIEZAS DE HIERRO CON GRAFITO ESFEROIDAL ¥ GRAFITO LAMINAR,
PROMOVIDA POR METAL SELTING, 5.4 EN EL TERMINO MUNICIPAL DE LEGUTIO

Las condiciones que el promotor deberd cumplrpara la explotacin y cese de a actvidad ser
— Todas las condiciones partculares (CP) de su autorizacitn ambiental ntegrada.

— Gnicamente de las condiciones generales (CG) que tengan su correspondiente seccidn de
condiciones particulares (CP).

En todo caso, las condiciones particulares prevalecerdn sobre as generales.
SECCION CP-ARE
CONDICIONES PARTICULARES PARA LA PROTECCION DE LA CALIDAD DEL AIRE.
— Obligaciones Basicas.

Se observarén en todo momento las medidas de Ia contaminacion atmosférica indicadas en el
proyecto, especiaimente las destinadas a eviar a emision de polvo, ales como el fiego de acopios de.
aridos y lmpieza de viales.

~ Identificacién e los Focos. Catalogacién.
En a instalacion se levan a cabo las siguientes actividades:

Heead T G | e |
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Enla siguiente tabla de esta seccion se muestran los f0c0s confinados asociados.
~ Valores limite de emisicn.

La planta se explotaré de modo que, en las emisiones a a atmésfera, no se superen los valores.
limite de emision recogidos en a siguiente tabla.

— Sistemas de captacion y evacuacion de gases.
Se dari cumplimiento al apartado del mismo nombre del Seccién CG-Ae
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~ Residuos admisibles.

Los residuos a tratar en la panta del promoor sefan los incluidos en la Lista Europea de Residuos.
publicada mediante la Decisicn de la Comision de 18 de diciembre de 2014 por Ia que se modifca fa
Decisién 2000/532ICE, sobre Ia lista de residuos, de conformidad con la Directva 2008/SBICE del
Pariamento Europeo y del Consefo, con Ios epigrafes establecidos en a tabla de Ia seccién CP-Gestin
residucs.

Bajo ninguna circunstancia podrin aceptarse en Ia planta residuos que diferan de los sefslados
en la autorizacion o que pudiendo encuadrarse dentro de la denominacicn de o residuos admisibies
presenten contaminacion airbuble afa mezcla con offos tipos genéricos de residuos.

Los residuos recepcionados no debern presentar ninguna de las caracteristicas de pelirosidad
establecidas en ¢l Reglamento 1357/2014 de la Comisian de 18 de diciembre de 2014, por ¢l que se-
susttuye el Anexo Il e Ia Directiva 2008/38/CE.

Todo traslado de residuos desde ofra comunidad auténoma deberd if acompafiado de un
‘documento de identiicacion, a os efectos de seguiniento y control, de conformidad con e aticulo 31.2
dela Ley 712022, de 8 de abri, de residuos y suelos contaminados para una economia circular

— Control e entrada de residuos no peligrosos.

Se deberd llevar un control de 105 residuos o peligrosos que leguen a la planta para su
Valorizacién, de forma que se garantice que son admisibles en a planta de acuerdo con el condicionado
de esta autorzacion.

Dicho control consistiré en Ia verificacion establecida en el conlrato de fratamiento aprobado por
esta Viceconsejeria de Sostenibildad Ambiental. En dicho documento se establecerdn pardmetros
limitaivos y condicionantes de aceptacién. Dicha verificacion quedaré registrada en un documeno de.
control de entrada.

No pocrin aceptarse residuos que difieran de I0s seiialados en la preserte Autorizacion. En todo
caso, a ampliacin de [os residuos a gestionar requeric la aprobacion previa de a Viceconseieria de.
Sostenibilidad Ambiental, ajustandose a lo dispuesio en relacion con las obiigaciones generales de.
comunicacion de modificacion de la actvidad al Srgano ambiental

— Operaciones de carga y descarga.

Las z0nas de estacionamiento de vehiculos en las operaciones de carga y descarga se realizarin
sobre solera impenmeabilizada y dispondrn de las pendientes necesarias y redes de recogida de
‘oventuales derrames, que pemitan drigr ésios hacia arqueta ciega o baisa de recogida, sin pasar en
su ecormido por debajo del vehiculo i aproximarse a 0tros vehicuios 0 nstalaciones.

Las operaciones de carga, descarga y manipulacion de 105 residuos en planta, asi como la
‘estanqueidad de I0s equipos, deberdn evitar o, en su defecto, reduci al maximo posie a exstencia
e emisiones difusas o inconiroladas.

— Almacenamiento de los residuos recepcionados

E1 aimacenamiento de los residuos se realizaré en condiciones adecuadas de estanqueidad, al
objeto de evitar el posibie impacto por fugas o derrames que pudieran generarse procediendo, en su
caso, ala recogida y caracterizacién de los mismos.

E1 iempo méximo de almacenamiento de los residuos ser el establecido en a seccin CP-Gestion
residucs.
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‘anuaimente acorde al IPC. Las actualizaciones del ARA se presentarén dentro de la documentacién
el procedimiento MARMA correspondiente.

E1 operador de Ia actividad esti obligado a adoptar y a ejecutar las medidas de prevencion, de
evitacion y de reparacion de dafios medioambientales y a suffagar sus costes, cualquiera que sea su
cuantia,incluso aunque no s haya incurrido en dolo, cipa o negligencia, tal como se indica e aticulo
19.1 e la Ley 2612007, de 23 de octubre, de Responsabiidad Medicambiental. lgualmente, ests
obligado  comunicar de orma inmediata al érgano ambiental, la existencia de dafios medioambientales
 la amenaza inminente de dichos dafos, que hayan ocasionado o que puedan ocasionar.

— Controlde la Garantia Financiera Medioambiental.

(Caso de tener Ia obligacidn de consifuir oarania financiera, se presentaré copia de fa pdliza de
‘sequro en vigor o certiicado del ipo de garanta financiera consfituida. La cuantia miima obligatoria
e la garantia financiera que corresponda en apicacién de la norma se actuaizaré anualmente acorde
allpC.

Caso de quedar exento de consiii la garantia financiera medioambiental y ser operadores.
susceptibles de ocasionar daios cuya reparacion se evalie por una cantidad comprendida entre
300,000 y 2.000.000 de euros (artculo 28.b de Ia Ley 2612007, de 23 de octubre, de Responsabiidad
‘Ambiental), debera presentarse copia del certficado expedido por orgarismo independiente, que estin
‘adheridos con caracter permanente y continuado, bien al sistema comunitario de geston y audtoria
‘ambientales (EMAs), ben al sistema de gestin ambiental UNE-EN ISO 14001 vigerte.

‘Toda la documentacion se deberd remi siguiendo las nstrucciones de las secciones CG-PVA y
cPpvA.
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'SECCION CG-GESTION RESIDUOS.

CONDICIONES GENERALES PARA LA RECEPCION, MANIPULACIGN Y ALMACENAIENTO DE
RESIDUOS.

Debers constiirse un seguro de responsabildad civl por una cusntia minima esiablecida en la
seccibn CP.Gestion residuos de Ia autorzacion ambiental infegrada, que cubria ol fiesgo de
indemnizacion por los posbles dafos causados a ferceras personas o 8 sus bienes y los costes de.
reparacién y recuperacion del medio ambiente alterado, dervados del ejercicio de Ia actvidad objeto
de autorizacién.

. &1 importe de dicho sequro podra ser actualizado anualmente, incrementindose en funcion del
nice de Precios al Consumo (IPC) de os 12 meses anteriores.

E1 promotor procederd a la valorizacién de residuos consistente en Ia actividad descrita en la
seccién CP-Geston residuos.

Para cada nuevo origen de residuo que se prevea tratar en [a planta, e operador deberd remii a
esta Viceconsejeria de Sostenibiidad Ambiental el correspondiente contato de tratamiento en el que:
constars, en su caso, una propuesia de parametros miativos o condicionantes para ia aceptacidn del
Gitado residuo y se entregar seqin lo establecido en a seccion CG-PVA.

Comprobada Ia posiiidad de admisicn del residuo, el promoor remtira al fiar del mismo
‘documento acreditativo de Ia aceptacion, en el que se fien las condiciones de ésta. En e mismo se-
‘Gebersn recoger los parémetros mitativos o condicionantes para |a aceptacion del residuo y los que,
on su caso, deban analizarse anes de fa recepcion de cada partda.






OEBPS/image/AC2024520016.png
En el caso de que alguno de 0s focos no sistemiicos pase a funcionar con una frecuencia media
‘superior a doce veces por o, con una duracion indvidual superior a una hora, o con cualquier
frecuencia, cuando Ia duracién giobal de las emisiones sea superior l cinco por ciento del fiempo de
funcionamiento de la planta, se deberén regularizar como foco de emision sistematico.

Cuando un foco sistemiico funcione como un foco no sstemtico en un determinado afo, no serd
precso realzar un control sobre dicho foco ese afio, debiendo realzarse el afio inmediatamente
posteror, siempre que no persistan las condiciones por [as que se eXimid su control. Esa circunstancia
debera ser justficada en el correspondiente programa de vigiancia ambiental

~ Valores limite de emisicn.

La planta se explotaré de modo que, en las emisiones a a atmésfera, no se superen los valores.
limite de emisin recogidos en a tabia dé a Seccion CP-Ae.

E1 cumplimiento d los valores de emision se evaluard de confomidad con lo establecido en el
articuo 9 del Decreto 27812011, de 27 de diciembre. En el supuesto de que se detecte el incumplimiento
e aiguno de 0s valores limite de emisién, se deberin adoptar las mediias corectoras necesaiias sin
‘demora y poner en conocimiento inmediato del departamento que tiene aribuidas las competencias en
medio ambiente dicho incumplimiento, las medidas correctoras y sus plazos.

— Sistemas de captacion y evacuacion de gases.

Las chimeneas de evacuacion de los gases residuales de 105 focos alcanzarén una cota de
coronacion, no inferior a la establecida on a tabla de a Seccién CP-Afre. La seccion, ifo de medicion,
puntos de muesireo, puertos de medicon, actesibildad, seguridad y servicios de los focos debers
cumplt fo establecido en las instrucciones técnicas publicadas por el Departamento con compelencias.
‘on matera de la atmésfera.

 Control de fas emisiones a la atmésfera.

La instalacion deberd realizar el conirol de las emisiones de acuerdo con o establecido en la tabla
e la Seceion CP-Alre.

‘Todas las mediciones sefaladas deberdn ser realizadas por una Entidad de Colaboracion de la
‘Adminisracién (ECA) de nivel Il de acuerdo a o establecido en el Decreto 21212012, de 16 de octubre
y10s informes correspondientes a dichas mediciones periodicas deberan ajustarse y cumplir con {odos
Ios requisitos exigidos en la Orden de 11 de julio de 2012 de la Consejera de Medio Ambiente, muy
‘especialmente en o relativo al objeivo y plan de medicion, la representatividad de las mediciones, ol
niimero de medicions y Ia duracion de cada medicion indvidual, y el ctero de seleccion de métodos.
G referenci.

En el caso de que, en el aio que se debe realizar el control de un foco de emision enumerado en
1a seccién CP-Alre, el mismo funcione con Una frecuencia media nferor a doce veces por a0, con una
duracin indiidual superior a una hora, o con cualquie frecuencia, con una duracion global de las
‘emisiones inferor al cinco por ciento del lempo de funcionamiento de la planta, no serd preciso realzar
un control sobre icho foco ese afo, debiendo realzarse  afo inmeciiiamente posterir, siempre que.
o persistan s condiciones por las que se eximid su control. Esta circunsiancia deberd ser justiicada
en el programa de vigiancia ambiental del aio correspondiente.

Registro delos resuitados obienidos: se levar a cabo, con documentacion aclualizada, un registro
e acuerdo aIo establecido en ! ariculo & del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por ¢l que se-
actualiza o catélogo de actvidades potencialmente contaminadoras de la atmésiera y se establecen
las disposiciones basicas para su aplicacion y con el conterido establecido en el Anexo Il del Decreto
2782011, de 27 de diciembre, por el que Se reguian las instalaciones en las que se desarollen
‘actidades potenciaimente contaminadoras d la aimosfera.
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planta productiva. Sus medidas ttales son las siguientes:
* Ancho: 30 m.
*Largo: 6m.
Ao 3m.
* Volumen: 540

Este materal, junto a carburo de silcio, grafto, feromanganeso ylo ferrosiico, segin la
calidad del materia requerido, se funde en dos homos eléctricos de induceion de 121t cada uno,
alos que se aftaden desescoriantes  pita también se puede ajustar el contenido en errosiicio
¥ grafto, en caso de ser necesario. Al material resultante se le denomina colad.

A continuacidn, se lleva un control e la composicion del caldo o colada del homo y si el
fesuitado es el adecuado para las especificaciones de Ia pieza a realizar, se frasvasa a una
cuchara para el tratamiento de FeSiMg en piedra y del hilo de magnesio para situaciones.
puntuales de arranque (no istemtica), donde también se e pueden adicionar oros elementos.
como estafio, inoculanz, cobre o niquel.

Despuss de esto, el cakdo es frasladado a la cuchara, para ser verlido en los moides de

Mieniras el proceso anteror se desarrola, en la méquina de moideo por vacio (méquina
Sinto) se colocan os utilajes para a fabricacion e 05 moldes de arena en verde mediante la
inyeceion de arena que viene del molino. Al se mezcla de forma automética 1 aren, la hullay
Ia bentonita con agua, para dar Ia consistencia y caracteristcas necesaras para poder generar
los moides de arena.

Una vez inyectada la arena, los moides pasan a la mquina de moldeo (méquina Lagun
Artea) donde se colocan los machos, flros, etc., que pueda levar el disefio de la pieza antes.
del cirre del molde.

Ademés, la planta cuenta con una linea de moldeo vertical (Disamatic) que, al igual que en
Ia insialacién de moldeo horizontal,citada anferiomente, también seré alimentada por la actual
areneria. Esia linea funcionard hasta un méximo del 5 % de su capacidad hasta octubre de
2024,y podré funcionar al 100 % a partrde noviembre de 2024

En a linea vertical, durante Ia fabricacién automica de los moides, las maquinas
‘comprimen a arena contra un modelo o laca de patrén. Esto produce una impresion de a pieza
que se va a fundir en cada una de las dos mitades del molde.

Cerrados los moldes la cuchara va inyectando el caido. Una vez llenos, Ios moldes pasan
alas lineas de enfiiamiento, donde reposan el fiempo necesaro.

Despuss de este periodo,los moldes son conducidos al tambor de desmoldeo, donde giran
ara separar la arena del molde de las piezas.

Existe una torre e refrigeracién para refigerar s bobinas del homo y el sstema hidrduico
delainea de moideo, situada al oeste, fuera del pabelln productivo.

La arena separada retoma al moiino para ser reutiizada en la siguiente produccion de
moides.
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Asimismo, de acuerdo con el aticuio 22.2 de la Ley 412015, de 25 de junio, la defeccion de.
indicios de confaminacien obligard a informar de tal exremo al Ayunamiento corfespondiente y al
6rgano ambiental, con el objeto de que ésta defina las medidas a adoptar, de conformidad, en su
caso, con el articulo 23.1€) de la citada Ley 412015

SECCION CG-RUIDO
CONDICIONES GENERALES EN RELACION CON EL RUIDO.

Se instalarén todas las medidas necesarias para que no se superen los indices acisticos
establecidos en la Seccién CP-Ruido.

Cuando por efectos aditivos derivados, directa o indirectamente, delfuncionamiento de la actiidad
se superen los objetivos de caidad acisiica para ruido estabiecidos en los artculos 14 y 16 del Real
Decreto 136772007, de 19 de octubre, por el que se desarrola la Ley 37/2003, de 17 e noviembre, del
Ruido, en o referente a zonificacién acistca, obletivos de calidad y emisiones acustcas, la actiidad
‘debera adoptar las medidas necesarias para que tal superacidn no se produzeca.

Las actvidades de carga y descarga, asi como el transporte de materiles en camiones, debe
realzarse de manera que el uido producido no suponga un incremento importante en el ivel ambiental
e las zonas de mayor sensibiidad acstica.

~ Controldel nico.

Se controlarén las condiciones aciisticas en el exterior de la parcela en la que se desarmolla fa
actvidad, en la zona més desfavorable desde el punto de vista de la ransmision de rido a las
conla periodicidad establecida en la Seccion CP-Ruido

1as evaluaciones por medicién debersn ser realizadas por una Entidad de Colaboracion de
1a Administracion (ECA) de nivel Il de acuerdo ao establecido en el Decreto 212/2012, de 16 de octubre.
ue disponga de acreditacion segin UNE-EN ISO/IEC 17025 para ¢l muesireo espatial y temporal en
el ambito de la acistca. En todo caso, e rgano ambiental velard porque las entidades que reaicen
diehas evaluaciones tengan Ia capacidad técnica adecuada.

E1 promotor debers adoptar Ias medidas necesarias para que la instalacion no transmita al medio
‘ambiente exterior nveles de ruido superiores a 103 establecidos como valores limite en la seccion CP-
Ruido, evaluados conforme a 0s procedimientos del Anex I del Decreto 21312012, de 16 de octubre.
e contaminacién acistica de Ia Comunidad Autsnoma del Pais Vasco.

En caso de que existan locales coindantes, la instalacién no podrd ransmit a los mismos, en
funcion de los usos de éstos, niveles de ruido superiores a s establecidos en las tablas G y H, del
Anexo | del citado Decreto 21312012, de 16 de ocubre.

Se considerara que se respetan los valores limite de inmision de ruido establecidos cuando os
valores de los indices acisticos evaluados conforme a los procedimientos establecidos en el Anexo Il
el citado Decreto 2132012, de 16 de octubre, cumplan, para el periodo de un afio, que:

« Ningn valor promedio del afo supera los valores fijados en la correspondiente fabia F del
citado Anexo.

« Ningin valor dario supera en 3 0B 10s valores fjados en la correspondiente tabla F del citado.
Anexo !

+ Ningiin valor medido del indice L, Ti supera en 5 dB los valores fjados en fa
correspondiente tabla F del citado Anexo

Las actvidades de carga y descarga, asi como el transporte de materiales en camiones, debe
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Se exceptia del cumplimiento de las medidas referidas a la disponibiidad de un confrato de
ratamiento suscrio con gestor auforzado, a Ia nofficacien previa de trasiado y a cumplimentar of
‘documento de identiiacion, a0s residuos Que bien sean entregados a la inffaesiructura de gesition de-
10s sistemas integrados de gestion, o bien sean entregados a las Enidades Locales para su gestin
conjunta con los residuos municipales y asimilables de igual naturaleza recogidos selectivamente,
siempre que sea acreditada dicha enirega por parte de la enidad local comespondente. Lo
Justficantes.de dichas eniregas a las Entidades Locales deberdn conservarse durante un periodo no
inferor a tres afos.

+ Documento de identficacién.

Todo trasiado de un residuo requerir de un documento que o identiiaue y acompaie durants fodo
el trasiado. En &1 se contemplaré Ia informacion de los anexos |y il del Real Decreto 553/2020, de 2
e junio, por el que se regula e rasiado de residuos en el nteror del tertoro del Estado.

Se deber regisrar y conservar en archivo los documentos de idenfificacion durante un periodo no
inferor a tres afos.

+ Notfcacién previa.

Se deber realizar asimismo una nofificacin previa con ef contenido del Anexo i del Real Decreto
5312020 en el caso de los siguientes rasiados:

* Los traslados de residuos, peligrosos y no pelirosos, destinados a elminacién.

* Los raslados de residuos peligrosos, de residuos domésiicos mezciados identiicados con el
6digo LER 20 03 01 y 103 que reglamentariamente se determinen, destinados a valorizacién.

Enlos casos de notficacion previa preceptiva, cuando concurra alguna de as causas previstas en
ol aticulo 31 de Ia Ley 712022, de & de abr, e fesiduos y suelos contaminados para una cconomia
Gicular, y desarrolladas en ol ariculo § del Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, tanto o Grgano.
‘ambienial de la CAPV como el érgano competente de Ia comunidad autsnoma de destino podrén
‘oponerse al traslado de los residucs, comunicando su decision mofivada al operador en el plazo
méximo de diez dias desde Ia fecha dé presentacion de la nofficacion de trasiado.

Se podré efectuar una nofficacién general con una vigencia méxima de fres afos para residuos de.
similares caracteristicas fisicas y quimicas que se destinen a una misma instalacion.

‘Se guardarén las nofficaciones previas durante, al menos, tres afos desde que finalice su vigencia.
* Verifcacién del ransport.

En el caso de los residuos peligrosos deberd verifcarse que el transporte a utizar para su traslado
hasta as nstalaciones del gestor autorizadoredne I0s requisios exigidos por la legislacién vigente para
el transporte de este tipo de mercancias.

En el caso de que en la autorizacion ambiental comespondiente se perita la posibiidad de
rasiadar residuos entre centros de a misma empresa, se deberd dar cumplmiento al Acuerdo Europeo
sabre transporte infemacional de mercancias peligrosas por caretera (ADR 2021) para aquelios
residuos a 05 que resulte de aplicacion.

+ Trasiado ransronterizo (exportacion).
En aquellos casos en [0s que se exporten resicuos fuera del Estado, se deberd dar cumplimiento

2o esiablecido en ¢l Reglamento 1013/2006 de! Pariamento Europeo y del Conseio de 14 de unio de
2006, relatvo a os trasiados de residuos.
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* Metal Smelting, S A.llevari un registro mensual de los indicadores de produccin de piezas y
consumo de energia, y o reportar anuaimente en las condiciones.establecidas en las secciones CG-
PVAY CP-PVA.

SECCION CP-FDN

'CONDICIONES PARTICULARES SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CONDICIONES DE
FUNCIONAMIENTO EN SITUACIONES DISTINTAS A LAS NORMALES.

— Cese de la actividad y actuaciones preliminares.

€1 cidigo de la actividad segin la nomativa vigente de suelos contaminados mencionada en la
Seceion CG-FDN es ¢l 24.5.

— Medidas preventivas y actuaciones en caso de funcionamiento anémalo.
Mantenimiento preventivo de las instalaciones.
Se dispondré de un protocolo o procedimiento documentado que sitva de conirol operacional de fa

maniobra de vaciado de cubelos, donde se deberd evitar que se djan a la planta de tratamiento los
Gerrames de productos que puedan afectar a su eficacia.
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Sia 10 largo de un afio natural, se ponen en el mercado una cantidad de productos envasados y,
‘en su caso, de envases indusirales o comerciales, que sea susceptbi de generar esiduos de envase:
‘en cuantia superior & s siguienies canfidades:

*250 toneladas, si se tata exclusivamente de vidro.
sise trata exclusivamente de acero.

sise trata exclusivamente de alumino
sise trata exclusivamente de plsico.

sise frata exclusivamente de madera.

sise frata exclusivamente de carton o materisles compuestos.

* 300 toneladas, si se trata de varios materiales  cada uno de ellos no supera, de forma
individual, las anteriores canidades capituio IV.

‘Se deberd elaborar un Plan empresarial de prevencion y ecodiseio. Dicho plan tenré una vigencia
e cinco afio.

— Condiciones especificas.

En funcion de los residuos producidos que se idenfifiquen en Ia seccién CP-Produceisn residuos
e 1a autorizacitn se deberd dar cumplimiento a as siguientes condiciones especifcas:

Residuc

prodcido Condiién

L coniconssde maniuiacion, nvasado, esuetadoy dmacenanieno de 0 esicuos saares
180103 | apaciios (Grupo I ser a5 esablcaas e o Dcre 212015 e 3 maren, sobr gestin 05
<Sios sansanis  posanores nomas oe desaroio.
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B e e
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13

Lenas | LS eidues de couos sécions y dlctiico, enre s que s nciye 35 Bmparas rescenis, 52
160212 qustonarin de confrmidadcon o aiablecioan ol RealDacrelo 1102015 de 20 de febrer, sobe
Srsios sicticos y echincos.

(Enla medida en que o poducir sea poseedor e a5 sustancias usadasdefidas e of Regamero (GE)
- 00572000 del Paramenio Europeo de Corse 6 sobre s sstancias que 3g0an 2 capa d ozond,
160212 | Esas e recuperarin para s desiicionpor s fancos aprobados pr s ares omedirte
100214 | cuaker oo o focaco G desinuoain sceptabe desde o pur e vsta e medio ambene. o con

ines e reciciado o regeneraion dande 25 cperacionesde ey maninimento de 08 931050
i de 5 dsmoriage o desusion

o002
100003
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Ademss, si existiese un modo del funcionamiento del proceso claramente diferenciado del
festo de Ia actvidad, se debers deferminar un nivel de rido asociado @ este modo de
funcionamiento (LAea, ), siendo Ti el tiempo de duracién de dicho modo de funcionamiento. Este:
nivel no deberd superar en 5 dB los valores fjados e Ia tabia de este apartado.

* Para la nueva linea de moideo vertical en particuar, Metal Smeling, SA_deberd adoptar la
medidas necesarias para que estos 10cos no transmitan al medio ambients exteror niveles de ruido
superiores a s establecidos como valores limite en la tabia ¥, del Anexo | del Decrefo 2132012, de
16 de octubre de contamincion acistica de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco, evaluados
conforme a los procedimientos del Anexo Il de la citada norma.
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© Estos valores limite también son de aplicacion para las edifcaciones de so residencial no
ubicadas en ningin ipo de area acisiica, referidos como sonido incidente en [a totalidad de la
fachadas con ventana para las dferentes alfuras de la edificacion, incluso aunque dichas edficaciones
o se encueniren stuadas en el fertoro de fa Comunidad Auténoma del Pafs Vasco.

Se atenderd a al menos una de las opciones de solucion propuesias en la documentacion
presentada por Metal Smeling, S.A.para evitara superacién de los valores limite establecidos, ya sea

* Opcin 1: Ia sustituciniajuste del motor de la chimenea de depuracién de humos y
apantaliamiento del ventiador de caracol stuado sobre el filro de mangas.

= Opeién 2: apantallamiento del motor de la chimenea de depuracién de humos y veniador de.
caracol situado sobre el filro de mangas.

Los valores limite on ei exterior estén referenciados a una altura de 2 metros sobre e nivel del
suelo y atodas las alturas de la edificacion en el exterior de las fachadas con ventana.

Se considerara que se respetan los valores limite de inmision de ruido establecidos cuando o
valores de los indices acisticos evaluados conforme a los procedimientos establecidos en el Anexo Il
el citado Decreto 2132012, de 16 de octubre, cumplan, para el periodo de un afio, que:

* Ningiin valor promedio del afto supera los valores fados en la comespondiente fabia F del
citado Anexo.

* Ningin valor dario supera en 3 0B os valores fjados en la correspondiente tabla F del citado.
Anexol.
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 Control de fas emisiones a la atmésfera.

Se daré cumpiimiento al apartado del mismo nombre del Seccién CG-AIRE y se atenderd a la
condiciones establecidas en la siguiente tabia.

La documentacin generad del control de a activdad se enfregaré al érgano ambiental siguiendo
lo indicado en la seccién CG-PVA.
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Ademés, se cuenta con la siguientes actvidades que generan emisiones difusas:

— Procesos de carga y descarga de materias primas, localizados en la zona de las folv
acopios de ardos, transporte por medio de pala cargadora, cintas transportadoras y entradas de.
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camiones en 103 que se emite a a atmosfera material paricuiado.
~ Pintado y adhesivado de machos  imprimacion de piezas.

Dichos valores estén referidos a las siguientes condiciones: 273 K de temperatura, 101,3 kPa de.
presidn y gas seco.

SECCION CPVERTIDOS
CONDICIONES PARTICULARES PARA EL VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES.
— Clasiicacién, origen, medio receptor y localzacién de s vertidos.
Tipo de actvidad principal generadora del vertido: Fundicion de metales ferrosos.
Grupo de actividad: Metal.
Clase Grupo-CNAE: 1:2.2452.
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No se autoriza ningin vertido de aguas residuales a cauce pibiico.
'SUBSECCION CP-VERTIDO COLECTOR

‘CONDICIONES PARTICULARES PARA EL VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES AL COLECTOR DE
'SANEAMIENTO.

— Caudales y volimenes méximos de vertido.

« Aguas industises procedentes las purgas y vaciados del circuito cerrado de la tore de.
efrigeracion de homo y recuperadora de arena:

(Caudal ponia oo -
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« Aguas pluviales susceptbies de aportar contaminacicn:
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realzarse de manera que el uido producido no suponga un incremento importante en e ivel ambiental
e las zonas de mayor sensibiidad acstica.

Entodo caso, los métodosy procediientos de evaluacin, asi como los nformes correspondientes.
a dichas evaluaciones, se adecuaran a o establecido en las insirucciones técnicas emifidas por este
Grgano ambiental

La documentacién generad del control de a actividad se entregaré al érgano ambiental siguiendo
lo indicado en la seccién CG-PVA.

SECCION CG-PVA
'CONDICIONES GENERALES DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL.
— Programa de Vigilancia Amibiental.

E1 programa de viglancia_ambiental deberé ejecutarse de acuerdo con lo_ previsto en la
‘Gocumentacion presentada por el promotor y con lo establecido en s siguientes apartados.

— Controly remisidn de los resultados.

En general se deberin sequi las instrucciones de Ia guia de «Entrega de Programa de vigiancia
‘ambientals disponible en 1a pagina web:

hitpshww euskadi eus/contenidos/documentacioniguias_ingurunetieu_deflacjuntos/pva.pdf

Los resultados de los diferentes andiiis e informes que conslituyen el programa de vigiancia
‘ambiental quedarén debidamente regisrados y se remitan a este organo ambiental siguiendo e
procedimiento telemtico de enirega habittado en Ia pagina web del Departamento de Desarroll
Econémico, Sostenibiidad y Medio Ambiente, denominado «Enirega de Programa de vigiancia
‘ambiental (PVA)», al que se accede desde el apartado «Tramitacién» de la pagina webs

hit:Inw. cuskadL eus/autorzacion/aal-ippeiweb01-aZingunues!

En todo caso se deberdn sequir las insirucciones, modelos y codifcaciones del apartado
«Documentaciéna de dicho procedimiento en a web.

En los casos en I0s que se registren incumplimientos de las condiciones establecidas se deberd
realzar inmediatamente, ras el conocimiento de este hecho, la comespondiente comunicacion al
6rgano ambiental a iraves del correo elecironico ippe@euskadi.eus

Asimism, os controles con una periodicidad superor al afo, se remitrén Gnicamente dentro del
programa correspondiente al afo en el que se realice ¢l confol.

Dicha remision se hara antes del 31 de marzo del afio posterior al aio al que se reaiizan los
controles. Los resultados del programa de viglancia deberan acompaiarse de un informe que.
‘englobars el funcionamiento de s medidas protectoras y correcloras y los disintos sistemas de confrol
de los procesos y de la calidad del medio e incorporara un analisis de I0s resuitados, con especial
mencion a las incidencias mas relevantes producidas en este periodo, sus posibles causas
soluciones, asi como el detalie de fa foma de muestras en los casos en 103 Que N0 86 haya especiicado
e antemano.

~ Documento Refundido del Programa de Vigiancia Ambiental

E1 promotor debers elaborar un documento refundido del programa de Vigiancia ambiental, que
recoja el conjunto de obligaciones propuestas en la documentacion presentada y las establecidas en
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* Ningin valor medido del indice Lus, T, supera en 5 dB los valores fjados en la
correspondiente tabla F del citado Anex

~ Controldel nico.

Se deberén realizar las evaluaciones de los indices aciisticos Le Le, Ly, LueaTiY L Asess senrcs CON
una periodicidad trenal.

SECCION CP-PVA
CONDICIONES PARTICULARES DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
— Control de fos indicadores de Ia actividad.

E1 promotor realizar un seguiniento anual de los parémetros indicadores del funcionamiento de
1a actividad en relacion con su incidencia en ¢l medio amblente contemplados en ia siuiente tabla que.
‘Gebers presentar unto al programa de vigiancia ambiental del aio correspondiente.
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« Archivo cronologico.

Los productores iniiales que generen mas de 10 foneladas de residuos no peligrosos al afio
cispondran de un archivo electronico donde se recojan, por orden cronologico, la cantidad, naturaieza
y orgen del residuo generado y la cantidad de productos, materiales 0 sustancias, y residuos
esultantes de Ia preparacion para fa eutiizacién, delreciclado, de oiras operaciones de valorizacin y
e operaciones de eliminacion; y cuando proceda, se Inscrbia también el destino, la frecuencia de
recogida, el medio de transporte y el método de ratamiento previsto del residuo resultante, asi como.
el destino de_producios, materiales y sustancias. Las inscripciones del archivo cronolgico se
realzarén, cuando sea dé apicacién, por cada una de las operaciones de tratamiento aulorzadas de
conformidad con los anexos 1y I de la Ley 712022

E1 archivo cronolégico se remitr anuaimente a la Viceconscieria de Sosteribiidad Ambiertal en
ol informe del programa de vigilancia ambiental del afo incorporando iguaimente Ia relacion de los
residuos que se encuentran aimacenados temporaimente al final delejerciio objeto de declaracin.

Las entidades o empresas que generen o uticen subproductos levaran un regis
la naturaleza, cantidades producidas y gestionadas como subproducto,
destinosiprocedencia de s mismos.

cronolégico de
como de los

Se guardaré la informacién del archivo cronoiégico durante, al menos, cinco afios y estard a
cisposicion de las autordades competentes a efectos de inspeccion y contro.

De conformidad con 0 establecido en el artculo 65 de la Ley 712022, de 8 de abii, de residuos y
suelos contaminados para una econoia circular, el promoor deber entregar, antes del 31 de marzo
el afio posterior respecto al cual se hayan recogido los datos y dentro del programa de vigiancia
‘ambiental correspondiente, una memoria fesumen de la informacion contenida en el archivo
cronolégico, con el contenido mirimo que figura en el Anexo XY de esta Ley.

Pl de minimizacion

Los productores inciales de residuos peligrosos deberan presentar cada cuatro afios un plan de
minimizacién que incluya as précticas que van a adopar para reducira canfidad de residuos peligrosos.
‘generados y su pelirosidad. Quedan exentos de presentar el plan 10 productores iicales de residuos
peligrosos que generen menos de 10 toneladas al o, as empresas de instalacien y mantenimien,
y10s productores inicales que dispongan de certicacicn EMAS u oro istema equivalente, que incluya
medidas de minimizacién de ese tpo de residuos, constando la informacion correspondiente en la
declaracion ambiental validada. En caso de acogerse a alguno de Ios regimenes de exencion
mencionados se deberd presentar Ia correspondiente acredtacion.

E1 plan de minimizacin en el afio que corresponda, o a acreditacion de estar exento una dnica
Vez, se debera entregar en el programa de viglancia ambiental con el codigo 121

* Puesta en el mercado de envases. Plan empresarialde prevenciény ecodisefo.

En caso de que la empresa ponga en el mercado productos con envases y embalajes, deberd
‘suminisrar, con anterioridad al 31 de marzo de cada afo, informacion sobre dichos envases mediante
Ia Declaracion Anual de Envases. Dicha remision se realizars junto con el programa de vigiancia
‘ambiental el afo correspondiente.

Asimismo, daré cumpimiento a las obligaciones de los distibuidores de productos envasados
stablecidas en el articuio 43 del Real Decreto 105512022, de 27 de diciembre, de envases y residuos
e envases.
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‘Se minimizaré el arrastre de materiales pulverulentos medante la apicacién e sistemas generales.

Almacenar los materiales pulverulentos en sios, en elinterior de a nave o, en su defecto, en

las éreas mejor protegidas del vento.

— Evitar la manipuacion de s6idos pulverulentos en momentos de viento fuerte.
~ Limitar a aitura de descarga de materiaies desde las palas

Todas las superfiies de la parcela que puedan verse afectadas por vertidos, demames o fugas
estarén pavimentadas ¢ impermeabilizadss.

En general, todas las materias primas, combustbies y productos se aimacenarén en condiciones.
que impidan vertidos, deframes o fugas. De este modo, fodos I0s amacenamientos de producios
‘quimicos liquidos (especiaimente las sustancias y preparados peligrosos) tanto en recipientes mévies
como en recipientes fios, asi como los almacenamientos de combustbles liquidos dispondran de.
sistemas de recogida de derrames.

Los almacenamientos afectados por a normativa vigente relativa al aimacenamiento de productos.
‘quimicos cumpliran las medidas de proteccion impuestas en dicha nomativa.

SECCION CP-RUIDO
‘CONDICIONES PARTICULARES EN RELACION CON EL RUIDO.
 Condiciones en relacion con el ruido.

«Para a planta en general, se instalarén fodas las medidas necesarias para que no se superenlos
siguientes indices actistcos:

La actividad se adecuar de modo que el indice de ruido LAeq,60 sequndos transimiido al
interior de las viviendas.no debers superar en ningGn momento 0s 40 dB(A) entre las 7 y 23 horas.
conas ventanas y puerias cerradas, i el indice LAmax los 45 dB(A).

La actividad se adecuar de modo que el indice de ruido LAeq,60 segundos transimiido al
interior de las viviendas no debera superar en ningin momento los 30 dB(A) entre las 23y 7 horas
conlas puerias y ventanas cerrads, i o indice LAmax los 35 dB(A).

La actividad no deberé transmiti un ruido superior al indicado en Ia tabla de este apartado,
medido a 4 m. de afura (excepto en situaciones especiales donde se adoptar la atura necesaria
para evitr apantallamientos), en todo el perimetro del cerre exteror delrecinto industrial,

Indos ca e aBia)
w B
A @
m B

Niveles sonoos exigidos e o e exerirde rciro st

La instalacion en funcionamiento, ademés de cumpif los limites fjados en la Tabla 1, no
deberd superar en ingin valor diaio (LAea,d, LAeq,e y LAcq,n) un incremento de nivel superior
23dB sobre los valores indicados en Ia tab de este apartado.
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« Datos de ubicacion del emplazamiento al que afectard la actuacion incluyendo referencia
del Regstro Administativo de a Calidad del Suelo

« Delimitacion y superficie de |a z0na objeto de a actuacién. Se incluirén en la comunicacion
planos que permitan a localizacion inequivoca de la parcela y de la zona de actuacion.

* Descripeion detalada de la actuacién.
« Volumen de materiales que sern excavados incuyendolas soleras.

«dentificacion del responsable de las labores de seguimiento ambiental y de [a elaboracicn
del informe final, que deber ser una enfidad acredtada en los supuestos seilados en este
articulo.

« Fechas previstas para el nicio de la actuacion.

En cualquiera de 10s supuestos anteriores, ras la ejecucion e la obra se deberd remii un
informe fnal en el que se indiquen los resultados de las caracterizaciones de las tieras, asi como
un informe acrediativo de Ia correcta reutiizacién o gestin de los materiales excavados. Las
labores de sequimiento ambiental y el informe serén realizados por una entidad acreditada cuando
el volumen de Ia excavacién supere los 100 .

Como norma general se cumplirn 0s citerios recogidos en Guia de excavaciones selectivas.
n el ambito de los sueios contaminados disponible en la siquiente direccion

hitps fww inobe eus/publcacionesiguia-excavaciones slectivas-en-ambito-suelos-
contaminados-2

En caso de querer evacuar I0s excedentes a deposito en vertedero, la caracterizacion s
deberd realizar de acuerdo a o establecido en el Decreto 4312008, de 24 de febrero, por ¢l que se
reguia la eliminacion de residuos mediante depdsito en vertedero y la ejecucion de rellenos. Con
caracter general el muesireo se efectuara siguiendo los crteios basicos a considerar en el disefio
de la campaia de caracterizacion de los materiales a excavar recogidos en ¢l anexo IV del Decreto
20812013, de 26 de diciembre y en apartado 10.2.6 Muestreo «in situs de los suelos a excavar de
ia mencionada guia.

En caso de querer reutizar los materiales sobrantes en la misma instalacion, éstos deberdn
obtener un valor inferir al VIE-B (uso industial) establecido en a Ley 412015, de 25 e junio, para
Ia prevencién y correccén de a contaminacién del sueloy el contenido de hidrocarburos de dichas
ferras o deberd suponer un riesgo. Para elo, ¢l muesireo y andlisis o debers realizar una enfidad
acrediada de acuerdo al Decreto 19972006, de 10 de octubre, por el que se esiablece el sistema
de acreditacion de enidades de investigacion y recuperacion de a calidad del sueio  se defermina
el contenido y alcance de las investigaciones de Ia calidad del suelo a reaizar

‘Aquelas tieras que obtengan valores ineriores a s VIE-A establecidos en la Ley 412015, de.
25 de junio, y al valor de 50 mg/kg para TPHs, se consideran suelo mpio, por o tanto, admisible
n un relero autorizado.

E1 sustrato rocoso sano se podri gestionar sin resticciones. En el caso de que se trate de.
sustrato rocoso meteorizado asimilable a suelo natural ¢ ertrio a cumpir ser ef establecdo en
los puntos anteriores.

2 En caso de prever una modificacion fuera de la parcela en la que se encuentra autorizada
Ia instalacion (mediante Ia ocupacién de nuevo suelo) y que el NUeD SUelo Que Se prevé ocupar
haya soportado anteriormente una actvidad inclida en ¢l Anexo | de a Ley 412015, de 25 de junio,
el promolor deberd, con carécter previo al nico de las modificaciones planteadas, obtener la
declaracién en materia de suek.
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1a autorizacién ambiental integrada. Este programa debera concretar los parémetros a controlar, los
niveles de referencia para cada parametro, la frecuencia de 1os andlsis o mediciones, las técnicas de.
uesireo y andisisy laocalzacién en detalle e los puntos de muesireo. Debera incorporar asimismo.
ol correspondiente presupuesto.

Ademés, el programa de vigiancia ambiental deber inclui la determinacion de los indicadores
caracteristicos de Ia actiidad y la sistematica de anaisis de dichos indicadores, que permitan la
comprobacion de a eficacia de las medidas y mecanismos implantados por a propia empresa para
‘asegurar la mejora ambiental (indicadores ambientales).

SECCION C-FDN

CONDICIONES GENERALES SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CONDICIONES DE
FUNCIONAMIENTO EN SITUACIONES DISTINTAS A LAS NORMALES.

— Operaciones de parada y puesta en marcha de Ia planta y operaciones programadas de
mantenimiento.

Enlo que se refere aas operaciones de mantenimiento anules programadas, la empresa debers
cisponer de una estimacion de las emisiones  residuos que se pudieran generar, y de la gestin y
ratamiento en su caso.

Los residuos generados en las paradas y puestas en marcha, las operaciones de mantenimiento,
asi_como en situaciones anémalas deberan ser gestionados de acuerdo a lo establecido en la
Secciones CP-Produccion Residuos y CG-Produccion Residuos

— Cese de la actividad y actuaciones preliminares.

Sin periicio de Ia Ley 262007, de 23 de octubre, de responsabiidad medioambiental y ¢l Real
Decreto 151412008, de 2 de octubre, por el que se regula la proteccion de las aguas sublerane:
contra la contaminacién ol deferioro, asi como de Ia legislacion pertinente en materia de profeccion
el suelo, el promotor deberd cumplrlas condiciones establecidas en 103 siuientes apartados.

« Tras ol cese definiivo de las actividades, el tiular evaluard ol estado del suelo y la
contaminacién de las aguas sublerraneas por 1as sustancias peligrosas relevantes ullizads
producidas o emidas por Ia instalacion y comunicard a este Organo Ios resultados de dicha
evaluacion. En ¢l caso de que la evaluacion determine que la nsialacien ha causado una
contaminacién significativa del suelo 0 de las aguas subterrineas con respecto al estado
establecido en los informes de investigacién de la calidad del suo realizados en latramitacion de
Ia deciaracion de caiidad del sucko, el fular fomar las medidas adecuadas para hacer frente a
dicha contaminacién con objeto de festablecer el emplazamiento de la instalacion a aque estado,
siguiendo las normas del Anexo  dela ctada Ley 2612007, de 23 de octubre.

« En cualquier caso, una vez producido el cese defintvo de actividades, e! promotor deberd
proceder a la retrada de todas las sustancias peligosas y a la gestion de (0d0s I0s residuos.
existentes en las instalaciones, de forma que a la fecha de ciefre defnio se haya mpiado e
empiazamiento y se hayan cniregado a un gestor autorizado Ia fotalidad de los residuos
remanentes en a instalacién. Se garantizaré que el emplazaniento no cree un riesgo sigrificativo
para a salud human i para el medio ambiente debido aIa contaminacién del suskoy de as aguas.
Subterraneas, derivada de a actvidad.

+ Dado que Ia actvidad se encuentra en el émbito de aplicacién de Ia Ley 412015, de 25 de.
junio, para a prevencion y correccin de la contaminacion del suelo y del Real Decreto 92005, de
14 6 enero, por ol que se esiablece la relacién de actiidades potenciaimente confaminantes del
suelo  los citerios y estandares para a declaracion de suelos contaminados, el promotor deberd
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e los ciruitos cerrados de refrigeracion) y aguas pluvales. Dichas correntes son vertidas al colector
el poligono industral Las aguas pluviales pasan por un decantador de 3 cuerpos de 8 I cada uno
on cantos rodados. Las aguas de las lmpiezas de Ios Cifcuitos de reffigeracion se neutralizan antes.
e su vertido. Se realizan dos lmpiezas anuales generando vertido en una de ellas.

~ Mejores Téenicas Disponibles.

La actividad incorpora, entre otra, las siguientes medidas que pueden considerarse Mejores.
Técnicas Disponibles (MTDs) en ol marco del documento BREF para el sector de la Fundicien
(Reference Document on Best Avallable Techniques in the Smitheries and Foundries Industy) e fecha
mayo de 2005:

+ Gestiény control e los lujos nternos de materiales, con el objetivo de minimizar ¢l consumo.
de materias primas y la posterior recuperacion y reciclado de residuo.

+ Fusién en homos de induccién: uso de chatarras fmpi
aspiracion del icio de fusién y ftracion por via seca.

homos de media frecuencia,

+ Trataniento de nodulzacidn del metal por hilo: captacién de humos y fitracion.

« Colada a moldes, enfriamiento y desmoldeo: cemamiento y captacicn de fas ineas de colada
y eniiiamiento y cerramiento, captacion y tratamiento de linea de desmoideo.

+ Moldeo en verde: cerramiento, aspiracion y iracién.
* Recuperacién mecénica de arena.
+ Acabado de piezas: captura y tratamiento de emisiones.
* Reduccitn de emisiones fugitivas: impieza de zonas de fusion y moldeo y ciee de puertas
« Implantacion de un sistema de gestion ambiental
Ademés, Metal Smeling, S A. declara tener implantado:
+ Uso de mejores préctcas para moldeo en verde.
« Preparacin de arena aglomerada con arcila mediante mezcia en vacio y enfriamiento.
« Selecion de un sistema de aglomerante de bajas emisiones de gas.
+ Sustitucién de recubrimiento en base aicohol por ecubrimiento base agua

- Las emisiones de Ia méquina de moideo y de las macherias se recogern o més cerca
posibie de Ia fuente e emision y depurarse mediante fifros de mangas.

Alos flujos de agua procedentes del irato de refigeracion s resuita de apiicacion el documento
BREF transversal de refrigeracion (Reference Document on the application of Best Available
Techniques to Industial Coolng Systems) de fecha de diciembre de 2001
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— Codigos identiicativos.

Los cédigos identficativos de productor de resicuos a emplear por el fular en el desarrolo de su
actvidad seran los siguientes:

« Produccion de residuos peligrosos: 16--01-000000000164.
« Produccion de residuos no peligrosos: 16-+01-000000000164.
'SECCION CP-SUELO

CONDICIONES PARTICULARES EN RELACION CON.LA PROTECCION DEL SUELO Y DE LAS.
"AGUAS SUBTERRANEAS.

E1 aimacenamiento de resinas debera estar adecuado a o establecido en ¢l Reglamento de
Almacenamiento de Productos Quimicos. Los almacenamientos evaluados de ofros productos como
catalizadores, pinturas y residuos peligrosos se realizaran con las debidas condiciones de seguridad
para eviar la posible afeccion al suelo

E1 simacenamiento de gaséleo cumplir las medidas de proteccién recogidas en la nomativa
‘aplcable a instalaciones petroiferas y se someterd a las revisiones & inspecciones establecidas.
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+ Condiciones de almacenamiento de productos quimicos.

En caso de almacenamiento de algin residuo que se corresponda con liquidos inflamables y
combusthies, cormosivos o xicos en reciientes fjos o el amacenamiento en recipientes movies
incluido el de gases, se emplearén como referencia técnica las mismas condiciones consiructivas y
técnicas establecidas en el Real Decreto 65612017, de 23 de Jurio, por el que se aprueba el Reglamento
de Almacenamiento de Productos Quimicos y sus Insicciones Técricas Complementarias MIE APQ
0a0.

~ Envasadoyy etiquetado.

Para ¢l envasado de los residuos pelgrosos deberdn observarse las nomas de seguridad
establecidas en la normativa vigente.

Los recipientes y envases que contengan residuos peligrosos deberén estar etiquetados de forma
cara, legible ¢ indeleble y permaneern cerrados hasta su enlrega a gestor en evitacion de cualquier
pércida de contenido por derrame o evaporacion.

Enla etiqueta de recipentes 0 envases que contengan residuos peligrosos deberd figurar

* €1 cidigo y Ia descripcion del residuo, asi como el codigo y la descripeion de la
caracteristicas de peligosidad.

* Nombre, Asignacion de Nimero de Idenfificacion Medioambiental (en adelante «NIMA»),
direccién, posial y electronica, y teléfono del productor o poseedor de los residuos.

* Fecha en la que se iniia ¢l depdsito de residuos.

* La naturaleza de los peligros que presentan Ios residuos, que se indicara mediante Ios.
pictogramas descritos en el Reglamento (CE) n.® 127212008 del Parlamento y del Consefo, de 16
de diciembre de 2005.

+ Tiempo de almacenamiento.

E1 periodo de almacenamiento de 103 residuos no peligrosos no podré exceder de 1 afio cuando su
Gestino finalsea Ia eliminacién o de 2 s cuando su destino fnal sea a valorzacion.

E1tiempo de almacenamiento de s restantes residuos pelgrosos no pod exceder de 6 meses.

En supuestos excepeionales, por causas debidamente justifcadss y siempre que se garaniice fa
proteccion de la salud humana y del medio ambiente, el 6rgano ambiental podra modificar este plazo.

~ Apiicacion de Ia jerarquia de geston.

En atencion a los princpios jerérquicos sobre gestion de residuos, se evitard la generacion de
residuos en los casos en los que resulte técnica, econgmica o medioambientaimente viabie y se
priorizaran los destinos en funcidn de la jerarquia en la gestion establecida por fa normaiva.

Aquelos residuos producidos para 105 que en su comespondiente autorizacion ambiental e
identiique una operacicn de desfino de valorizacion («R») no podran ser destinados a eiminacion (D)
Sino_que seran entregados a un gestor valorizador autorizado. Los residuos dnicamente podrén
Gestinarse a eliminacion si previamente queda debidamente justfiado que su valorizacion no fesuta
técnica, econémica o medioambientaiments viabie.

Se priorzaré Ia regeneracién-reutiizacion frente @ oiras formas de valorizacion ya sea materal o
energética.
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En todo caso, el Documento Unico estard elaborado por entidad acreditada que puede desarmolar
labores de investigacion  recuperacién de la calidad del suelo, € inclura 1os contenidos del informe.
pericdico de situacion del suelo, delinforme de base y de Ios documentos de controly seguimiento de.
suelos y aguas subterraneas.

E1 promotor debera adoptar las medidas necesarias para asegurar la proteccion del suio y la
‘aguas subterraneas recogidas en la documentacion mencionada en el paTalo anteror, asi como
‘adicionales que s puedan disponer en la seccion CP-Suelo

* Real Decreto 912005, de 14 de enero, por el que se establece la relacién de actvidades.
potenciaimente contaminanies del suelo'y los crteros y esténdares para fa declaracién de suelos.
contaminados.

« Real Decreto 81512013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones.
indusriales y de desarmolo de la Ley 16/2002, de 1 de julo, de prevencion y controlinfegrados de.
Ia contaminacidn.

*Ley 412015, de 25 de junio, para la prevencién y coreccion de la contaminacion del suelo.

« Real Decreto Legisiatvo 112016, de 16 de diciembre, por ¢l que se aprueba el text refundido.
de la Ley de prevenciony control ntegrados de la contaminacicn.

~ Orden de 23 de enero de 2020, del Consejero de Medio Ambiente, Planificacion Teritorialy
Vivienda, por Ia que se aprueba la Instruccian Técnica sobre Ia inferpretacion y aplicacion de lo
dispuesto en el Real Decreto Legsiativo 112018, de 16 de diciembre, por e que se aprucba el Texto
Refundido de la Ley de Prevencion y Control Integrados de la Contaminacicn en relacion a la
exigencia de un informe base para determinar o estado del suelo y las aguas subterrineas.

~ Movimientos de trras.

En relacion con movimientos de terras derivados de modficaciones de las insialaciones en
promotor deberd cumplr las siguientes condiciones:

1.— En caso de prever una modificacion que conlieve el movimiento de fieras dentro de la
parcela en la que se encuenira autorzada la instalacion

De conformidad con el artculo 25.1.¢) de Ia Ley 412015, de 25 de junio, el promotor de la
actividad deberd caracterzar aquellos maleriales (lefas, escombros, etc) objeto de excavacion a
fin e verificar i hubleran podido resultar afectados como_consecuencia de_acciones
contaminantes y determinar, en funcion de los resultados de dicha caracterizacien, la via de gestion
més adecuada para los mismos.

i en dicha actuacién se prevé un volumen de materiales a excavar superior a 500 m,
incluyendo las soleras, o se detectara dicha superacion en el transcurso de Ia misma, serd
precepiva la presentacion de un pian de excavacién selectiva elaborado por una entidad
acreditada en investgacion y recuperacion de la calidad del suelo_ El plan de excavacion debera
contemplar el contenido sefalado Ancxo, IV del Decreo 20312019, de 26 de diciembre y ser
‘aprobado por ¢ Grgano ambiental con carcler previo a su ejecucion

En caso de que el volumen a excavar sea iferior a 500 ?, la comunicacion de modifcacion
debers contener a siguiente informacién:

«identicacion de a personfisica o uridica promotora de la actuaciény del contratista que.
Ia levaré a cabo.
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Las piezas separadss de a arena suben hacia a cufa, zona en a que se separan las pezas
entre siy también de los bebederos.

Los bebederos se retoman al sistema productivo como materia prima  las piezas son
rasiadadss a a zona de granallado.

« Proceso de acabado.

1 proceso de acabado consiste en los procesos de granallado, rebabado y de pintado de
las piezas.

En el proceso de granllado las piezas se infoducen en |
de arenas, dejandolas prepar

granalladoras para impiarias
s para os posterores tratamientos superficales que requieran.

Estos ratamientos supericiales pueden ser subcontratados o realizados intemamente
siendo éstos, rebabado, tratamiento térmico ylo mecanizado. En la mayoria de I0s casos €l
inicotratamiento que siemprellevan la piezas es el rebabado, aunque esto también dependerd
de 1o que solicte i cente.

Para aquellas piezas que 0 requieran se realiza una imprimacidn por inmersién.
« Proceso de verificacicn.
Antes de expedirlas piezas deben ser nuevamente inspeccionadas y realizares los

nsayos acordados previamente con los clentes antes de ser expedidas. Eslos ensayos.
pueden ser inspeccibn por mefrologia, dureza, Ufrasonidos, etc.

Para l reaizacién de los ensayos y conlroles se disponen de o siguientes laboratorio:
* Laboratoro para los ensayos de arens.
* Laboratoro para andiss quimico y estuctural
* Laboratorio de ansisis dimensional
* Laboratoro de control de durezas.

 Consumo de Energi

Las energias utiizadas en planta ras Iailfima modificacion sustancial lantead son s siguientes:
‘energia eléctrica para ls homos eléctricos de usion y funcionamiento generalde la lanta (30.826.174
KWR); gas natural para distinios quemadores, calentadores y mecheros (3.374.273 KWh); gassleo para
las caretilas y palas de transporte intemo (40 558 ).

— Emisiones.

Las instalaciones generadoras de emisiones atmosféricas confinadas son las siguienfes:
‘aspiracién de 10s homos de fusicn, aspiraciones de areneria_en moideo en verde, macheria,
enfriamiento de piezas, chuchara traiamiento, desescoriado y de forma puntual de traiamiento de
nodulzacién de metal con hilo de magnesio, desmoideo, y granallado. De eias, disponen de sistema
spiraciones de los hornos, areneria en verde, desmoldeo y atamiento de noduizacién.
Las granalladoras disponen de firacibn y foco al exteror

Se utiza agua para el moldeo en verde como uso indusiral en refigeracién y servicios sanfarios.
E1 agua de moideo se evapora en su folaldad. Por tanio, Ia actvidad genera Gnicamente vertido de.
‘aguas residuales sanitaras (procedenes de aseos y vestuarios), aguas industiales (purgas y mpiezas
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'SECCION CP-RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
‘CONDICIONES PARTICULARES SOBRE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
—Responsabildad ambiental

Se daré cumplimiento al apartado del mismo nombre de las condiciones generales sobre la
‘garantia financiera medioambiental (CG-Responsabildad Ambiental).

SECCION CP- PRTR
CONDICIONES PARTICULARES SOBRE LA ENTREGA DEL PRTR

Se dara cumpimiento a las condiiones generales sobre a garantia financiera medioambiental
(CGPRTR).
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en el plazo méximo de dos meses informar al Grgano ambiental de dicho cese, acompaiando dicha
comunicacién de una propuesta de actuacion a fin de que éste cstablezca el alcance de sus
obiigaciones y el plazo maximo para el incio del procedimiento para decarar la caidad del suelo
de conformidad con o dispuesto en el ariculo 31.3 de la Ley 412015 de 25 de juno.

Enla Seccion CP-FDN se establece el codigo de actividad comespondiente con la norma.

Con caricter previo al cese de actividad, el promotor deberd proceder a la gesticn de 10dos I0s.
residuos existentes en las instalaciones, de acuerdo a o establecido en las Secciones CP-Produccion
Residuos y CG-Produccicn Residuos.

— Cese temporal de Ia actividad.

En el caso de comunicar o cese temporal de a actvidad reguiado en el articulo 13 del Real Decreto
‘81512013, de 18 de oclubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones indusiriales, el promotor
‘Gebera remit junto con la comunicacion el cess temporal un documento que indigue c3mo va a dar
cumplimiento a os conlroles y requisitos establecidos en Ia autorizacion ambiental ntegrada que fe son
e apiicacion pese a a iactidad de la planta

Asimismo, con carcter previo al reinicio de |a actidad, se debers asegurar e corecto
funcionamiento de las instalaciones, de cara a evitar cualquier verido o emision con afeccién
medioambiental

— Medidas preventivas y actuaciones en caso de funcionamiento anémalo.

Sin perjuicio de las medidas preventivas y condiciones de funcionamiento en situaciones distinta
 las normales de Ia propuesta conienida en Ia documentacién presentada se deberan cumpir la
condiciones que se sefalan en los siguienes apartados:

Mantenimiento preventivo de las instalaciones:

+ Se debers disponer de un manual de mantenimiento preventvo al objeto de garantizar un
buen estado de las instalaciones, en especial respecto a los medios disponibies para eviar la
contaminacién en caso de derrames o escapes accidentales y a las medidas de seguridad
implantadas. Se detallarén las medidas adoptadas que aseguren Ia profeccion del suelo en caso
de fugas, especifcando todo o referente @ los materiles de construccién (mpermeabiizacion),
medidas especiales de almacenamiento (sustancias pelgrosas), medidas de deteccion de posibles.
fugas o bien de sistemas de alamma de sobrellenado, conservacion y lmpieza de Ia red de
colectores de fabrica (necesidad de limpieza sistematica, recuencia, tpo de mpieza) y sistemas
de recogida de derrames sobre el suck.

« E1 manual indicado en el prafo anterior debers incuir un programa de inspecion y corirol
i recoja pruebas de estanqueidad, estado de los niveles e indicadores, valvulas, sistema de
vio de presion, estado de as paredes y medicién de espesores, inspecciones visuales del inferior
de tanques (paredes y recubrimientos) y un conirol periodico y sistematico de los sistemas de
deteccibn en cubelos a fin de prevenir cualquier sitacion que pudiera dar lugar a una
contaminacion del suelo

« lgualmente se incuirén medidas con objeto de garantizar un buen estado de los sstemas de-
prevencion y correccien (depuracien, minimizacian, etc.) de Ia contaminacien aimosférica y del
medio acuético, asi como de los equipos de vigiancia y control.

Se dispondr asimismo de un regisir en el que se harén constar as operaciones de mantenimiento
efectuadas peribdicament, asi como las incidencias observadas, que se remilra siguiendo fas
instruciones de las secciones CG-PVA y CP-PVA.
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— Apiicacion de los principios de autosuficienciay proximidad.

Aquelos resicuos para Ios que se disponga de instalaciones de ratamiento autorizadas en la
Comunidad Auténoma del Pais Vasco deberén ser priorftariamente destinados a dichas nstalaciones.
més cercanas en atencion a los principios de autosuficiencia y proximidad.

 Garantia financiera.

En cumplimiento del arculo 20.6 de la Ley 712022, de 8 de abril los productores de ms de 10
toneladas al aio de residuos pelirosos estarén obligados @ suscribir Un Seguro U ofra garantia
financiera que cubra las responsablidades  que puedan dar lugar sus actvidades atendiendo a sus
caracteristicas, peligrosidad y potencia de riesgo.

— Condiciones de admisién de la chatarra como producto

En caso de que el promotor reciba chatarra de un productor o de un importador en téminos del
articio 2 del Regiamento (UE) n.° 333/2011 del Consejo, de 31 de marzo de 2011, por ¢l que se
establecen criterios para deferminar cuando deferminados Hpos de chatarra dejan de ser residuos con
arregio a a Directiva 2008/98(CE del Pariamento Europeo y del Consefo, el promotor debers acreditar
el cumplimiento de las condiciones esiablecidas mediante las comespondientes declaracions de
conformidad segin I establecido en el ariculo S e la citada norma. Las declaraciones de conformidad
starén a disposicon de las autoridades compefentes cuando lo solicten. Asimismo, se entregara un
registro de la declaracion recibida en los términos establecidos en la Seceion CG-PVA de la presente.
autorizacien.

— Gestion documental

Se deberén formalizar los siguientes documentos en los canales, sistemas o apiicationes
informaticas puestos a disposicion por parte de la Administracion General de la Comunidad Autgnoma
e Euskadia tal efeco,

Se entregarén por el procedimiento de «Enrega del Programa de Vigiancia Ambientals los tpos.
‘documentales recogidos en I Fsta del apartado «Documentos» de a pégina web a fa que se refere
seccion CG-PVA.

- Caracterizacion de peligrosidad del residuo.

Se realizarin segin lo establecido en ¢l apartado «Caracterizacion» de esta seccicn.

+ Contrato de ratamiento.

“Toda entrega de un residuo requerica de la previa formalizaciin en el sistema informatico que la
Viceconseferia de Sosteribiidad Ambiental habile a tal efecto de un conlrato de tratamiento entre
productory el gestor autorizado que establezca las condiciones de aceptacidn del mismo.

E1 contrato de tratamiento ser inico para las entregas que s realicen entre el productor y el gestor
para el mismo residuo y las mismas condiciones de aceptacion.

La responsabiidad del productor inicial o poseedor del residuo conclii cuando quede
ebidamente documentado el tratamiento completo, a través de Ios correspondientes documentos de
rasiado de residuos, y cuando sea necesario, mediante un certficado o decaracion responsable de la
instalacién d ratamiento fina,los cuales pocrén ser solictados por el productor inicial 0 poseedor.

Se debers registrar y conservar en archivo los coniratos de fratamiento durante un periodo no
inferor a fres afos.





